The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0056 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36339001 + Germany 4.9 Automatic 25.3.2022 
www.grohe.com 36376XXX + (Mixer and Flow closing 
403655031 Controller) mechanism 
TM 22-0055 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36339001 + Germany 4.4 Automatic 25.3.2022 
www.grohe.com 3631SXXX + (Mixer and Flow closing 
403655031 Controller) mechanism 
TM 22-0054 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75020-1 + 30364630 Germany 4.3 N/A 25.3.2022 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0053 ļ|Pacific Building Material (Project) |www.pls.hk Catalano + SCTI1SF300.XX.Y + China (Mixer); 4.7 N/A 25.3.2022 
Limited Neoperl 40.8051.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0052 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl FO2181 + China (Mixer); 5.5 N/A 25.3.2022 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0051 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl FO2075 + China (Mixer); 5.5 N/A 25.3.2022 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0050 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 33.539.66Y.XX + Germany 5.0 N/A 25.3.2022 
Limited www.bschk.com Neoperl 44.3256.450 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0049 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 22.512.892.XX + Germany 6.9 N/A 25.3.2022 


Limited 





www.bschk.com 


09290305790 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0048 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 33.5Y2.660.XX + Germany 4.6 N/A 25.3.2022 
Limited www.bschk.com Neoperl 44.3256.450 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0047 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.860.710.XX + Germany 6.4 N/A 25.3.2022 
Limited www.bschk.com 35.860.970.90 + (Mixer and Flow 
09290304990 Controller) 
TM 22-0046 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.5YY.661.XX + Germany 4.7 N/A 25.3.2022 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0045 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 36.861.811.XX + Germany 3.9 N/A 25.3.2022 
Limited www.bschk.com Neoperl 35.860.970.90 + (Mixer and Flow 
58.7579.1 Controller) 
TM 22-0044 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-31237T-XX-YY + China (Mixer); 4.8 N/A 9.2.2022 
www.arnhold.com.hk 3020026 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0043 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.534.809.XX + Germany 4.7 N/A 9.2.2022 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0042 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.534.661.XX + Germany 4.7 N/A 9.2.2022 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0041 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 36.860.705.XX + Germany 3.8 N/A 9.2.2022 


Limited 





www.bschk.com 


Neoperl 


35.860.970.90 + 
58.7579.1 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0040 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.8Y2.XX + Germany 6.6 N/A 9.2.2022 
Limited www.bschk.com 09290305790 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0039 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.860.809.XX + Germany 4.8 N/A 9.2.2022 
Limited www.bschk.com 35.860.970.90 + (Mixer and Flow 
09290311990 Controller) 
TM 22-0038 |Glory Top Building Materials 3583 8333 EDI-109S/A-C/P + UK 4.6 N/A 9.2.2022 
Limited www.glorytop.com.hk EDI-100/109A- (Mixer and Flow 
FLOWREG + EDI- Controller) 
100-AERATOR 
TM 22-0037 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme + | TRM-IT6B25-YY + Italy (Mixer); 3.2 N/A 9.2.2022 
www.arnhold.com.hk Neoperl 44.3032.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0036 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.661.XX + Germany 4.8 N/A 28.1.2022 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0035 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.5YY.782.XX + Germany 4.7 N/A 28.1.2022 
Limited www.bschk.com 9029031090090 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0034 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 22.513.892.XX + Germany 6.6 N/A 28.1.2022 
Limited www.bschk.com 09290305790 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0033 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 20.713.811.XX + Germany 3-7 N/A 28.1.2022 
Limited www.bschk.com Neoperl 58.7579.1 (Mixer and Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0032 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 29.218.811.XX + Germany 3.7 N/A 28.1.2022 
Limited www.bschk.com Neoperl 58.7579.1 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0031 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-26040K-XX-YY + China (Mixer); 4.4 N/A 28.1.2022 
www.kohler.com.hk 3020026 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0030 |Star Link China Limited 2811 5868 Kohler + K-74026K-XX-YY + China (Mixer); 6.9 N/A 28.1.2022 
Neoperl 45.2053.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0029 |Glory Top Building Materials 3583 8333 AX-VAL-100-CP + UK 4.3 N/A 28.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0028 |Glory Top Building Materials 3583 8333 AX-AVA-100/CC-CP UK 5.0 N/A 28.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk + FR-100/5-A-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0027 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 590H + Denmark (Mixer); 4.1 N/A 21.1.2022 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0026  |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg 116.294.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.2 Automatic 21.1.2022 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0025 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.292.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.2 Automatic 21.1.2022 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0024 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.274.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.1 Automatic 21.1.2022 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0023 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.272.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.1 Automatic 21.1.2022 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0022 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme + | TRM-IT1334-YY + Italy (Mixer); 3.7 N/A 19.1.2022 
www.arnhold.com.hk Neoperl 43.2260.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0021 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.264.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.2 Automatic 17.1.2022 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0020 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.262.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.2 Automatic 17.1.2022 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0019 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 20.710.811.XX + Germany 3.8 N/A 17.1.2022 
Limited www.bschk.com Neoperl 58.7579.1 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0018 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.537.845.XX + Germany 4.5 N/A 17.1.2022 
Limited www.bschk.com 09290305490 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0017 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33163XX3 + Germany 5.1 N/A 17.1.2022 





www.grohe.com 


412002040 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0016 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 Walrus + WR-503601-XXWE2 China (Mixer); 5.6 N/A 17.1.2022 
Limited Neoperl + 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0015 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-503606-XXWE2 China (Mixer); 5.8 N/A 17.1.2022 
Limited Neoperl + 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0014 |Glory Top Building Materials 3583 8333 IND-EDI109S/A- UK 4.6 N/A 17.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk BRZ + EDI- (Mixer and Flow 
100/109A- Controller) 
FLOWREG + EDI- 
100-AERATOR 
TM 22-0013  |Glory Top Building Materials 3583 8333 IND-EDI109S/A- UK 4.6 N/A 17.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk BRN + EDI- (Mixer and Flow 
100/109A- Controller) 
FLOWREG + EDI- 
100-AERATOR 
TM 22-0012 |Glory Top Building Materials 3583 8333 IND-EDI109S/A- UK 4.6 N/A 17.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk BRG + EDI- (Mixer and Flow 
100/109A- Controller) 
FLOWREG + EDI- 
100-AERATOR 
TM 22-0011 |Glory Top Building Materials 3583 8333 IND-EDI109S/A-BN UK 4.6 N/A 17.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk + EDI-100/109A- (Mixer and Flow 
FLOWREG + EDI- Controller) 
100-AERATOR 
TM 22-0010 |Glory Top Building Materials 3583 8333 IND-EDI109S/A- UK 4.6 N/A 17.1.2022 
Limited www.glorytop.com.hk BLK + EDI- (Mixer and Flow 
100/109A- Controller) 
FLOWREG + EDI- 
100-AERATOR 
TM 22-0009 |Glory Top Building Materials 3583 8333 IND-EDI109S/A-BG UK 4.6 N/A 17.1.2022 


Limited 





www.glorytop.com.hk 


+ EDI-100/109A- 
FLOWREG + EDI- 
100-AERATOR 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 22-0008 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31723XXX + China (Mixer); 6.1 N/A 7.1.2022 
www.grohe.com 414381040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0007 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 590G + Denmark (Mixer); 3.7 N/A 7.1.2022 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0006 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Spenca + Kims | E00-2854 + E09- China 6.6 N/A 7.1.2022 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 2406-6L (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0005 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Spenca + Kims | E00-2852 + E09- China 6.0 N/A 7.1.2022 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 2206-6L (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 22-0004 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36331XX1 + Germany 4.3 Automatic 7.1.2022 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0003 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36325XX1 + Germany 4.3 Automatic 7.1.2022 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 22-0002 |Pacific Building Material (Project) |www.pls.hk Catalano + |SCT1ERI300.XX.Y.4 China (Mixer); 4.4 N/A 7.1.2022 
Limited Neoperl MS + 40.8051.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 22-0001 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.800.670.XX + Germany 4.7 N/A 7.1.2022 


Limited 





www.bschk.com 


42.765.970.90 + 
35.741.970.90 + 
9029030450090 





(Mixer and Flow 
Controller) 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0335 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31126XX4 + Portugal (Mixer); 4.8 N/A 31.12.2021 
www.grohe.com 402749040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0334 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 54401. XXX + Italy 4.7 N/A 31.12.2021 
Limited www.bschk.com GAE0000000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0333 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 54201.XXX + Italy 4.7 N/A 31.12.2021 
Limited www.bschk.com GAE0000000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0332 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 54301.XXX + Italy 4.7 N/A 31.12.2021 
Limited www.bschk.com GAE0000000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0331 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 54001.XXX + Italy 4.7 N/A 31.12.2021 
Limited www.bschk.com GAE0000000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0330 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 Hansgrohe 72840 + 30338900 Germany 4.9 N/A 31.12.2021 
www.ebon.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0329 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg 116.284.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.2 Automatic 31.12.2021 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0328 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.282.21.1 + Switzerland (Mixer); 4.2 Automatic 31.12.2021 
Limited 243.636.00.1 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 




















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0327 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 30384XXX + China (Mixer); 6.1 N/A 28.12.2021 
www.grohe.com 414381040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0326 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31722XXX + China (Mixer); 6.1 N/A 28.12.2021 
www.grohe.com 414381040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0325 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 590V + Denmark (Mixer); 3.6 N/A 28.12.2021 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0324 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 5901 + Denmark (Mixer); 3.8 N/A 28.12.2021 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0323 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 590B + Denmark (Mixer); 4.1 N/A 28.12.2021 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0322 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 590A + Denmark (Mixer); 4.1 N/A 28.12.2021 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0321 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 30393XXX + Portugal (Mixer); 5.8 N/A 24.12.2021 
www.grohe.com 414381040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0320 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 30382XXX + Portugal (Mixer); 5.8 N/A 24.12.2021 





www.grohe.com 


414381040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0319 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 30383XXX + China (Mixer); 6.1 N/A 24.12.2021 
www.grohe.com 414381040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0318 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 Frattini + F3721-YY-E1 + Italy (Mixer); 3.9 N/A 24.12.2021 
www.ebon.com.hk Neoperl 45.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0317 |Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Hansa + 51422293 + Poland (Mixer); 5.7 N/A 24.12.2021 
www.allianceascent.com Neoperl 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0316 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-E157310- Italy (Mixer); 6.3 N/A 24.12.2021 
Limited Neoperl XXWE2 + NP- Germany (Flow 
45.2055.00000 Controller) 
TM 21-0315 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-E143310XB- Italy (Mixer); 4.7 N/A 24.12.2021 
Limited Neoperl XXWE!1 + NP- Germany (Flow 
40.2051.00001 Controller) 
TM 21-0314 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-E11310M- Italy (Mixer); 4.8 N/A 24.12.2021 
Limited Neoperl XXWE! + NP- Germany (Flow 
40.2051.00001 Controller) 
TM 21-0313 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Zucchetti ZP7244 + Italy 4.9 N/A 24.12.2021 
www.arnhold.com.hk R97560.2500 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0312 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 74810-1 + 30721600 Germany 4.5 N/A 8.12.2021 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0311 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71590-1 + 30726918 China (Mixer); 4.1 N/A 8.12.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0310 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.860.66Y.XX + Germany 5.0 N/A 6.12.2021 
Limited www.bschk.com 35.860.970.90 + (Mixer and Flow 
09290311990 Controller) 
TM 21-0309 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.800.740.XX + Germany 4.8 Automatic 6.12.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
58.7405.1 
TM 21-0308 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.800.705.XX + Germany 4.0 Automatic 6.12.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
58.7405.1 
TM 21-0307 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.716.740.XX + Germany 4.5 Automatic 6.12.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
58.6746.1 
TM 21-0306 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.800.811.XX + Germany 4.0 Automatic 6.12.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
58.7405.1 
TM 21-0305 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | LU075 + 40.2058.000 China (Mixer); 3.1 N/A 26.11.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0304 {Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | LU181 + 40.2058.000 China (Mixer); 3.2 N/A 26.11.2021 


Sanitary Wares Limited 





www.shunlee.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0303 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.717.705.XX + Germany 3.4 Automatic 26.11.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
58.6745.1 
TM 21-0302 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.716.670.XX + Germany 4.2 Automatic 26.11.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
58.6746.1 
TM 21-0301 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.715.811.XX + Germany 3.9 Automatic 26.11.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
58.7579.1 
TM 21-0300 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.721.980.XX + Germany 5.5 Automatic 26.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
09290304990 
TM 21-0299 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23774XX1 + Thailand (Mixer); 4.9 N/A 26.11.2021 
www.grohe.com 407761040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0298 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23758XX1 + Thailand (Mixer); 4.9 N/A 26.11.2021 
www.grohe.com 407761040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0297 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32773 XXX + Germany 5.0 N/A 26.11.2021 
www.grohe.com 403655031 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0296 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 Nobili + LV00117XX + NP- Italy (Mixer); 4.6 N/A 26.11.2021 





www.kitchenhighlights.com 


Neoperl 


40.2051.00001 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0295 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76033-1 + 30366730 Germany 5.0 N/A 17.11.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0294 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76063-1 + 30721210 Germany 5.0 N/A 17.11.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0293 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.805.980.XX + Germany 5.8 Automatic 17.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
09290304990 
TM 21-0292 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek + H-SOOOET + LSG2 Taiwan, China 1.2 Super water 17.11.2021 
Ltd www.hchhk.com Labeta (Mixer and Flow efficient 
Controller) 
TM 21-0291 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek + | HB-5000ET + LSG2 Taiwan, China 1.2 Super water 17.11.2021 
Ltd www.hchhk.com Labeta (Mixer and Flow efficient 
Controller) 
TM 21-0290 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek + H-SOOOET + LS4 Taiwan, China 4.2 N/A 17.11.2021 
Ltd www.hchhk.com Labeta (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0289 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek + HB-S5000ET + LS4 Taiwan, China 4.2 N/A 17.11.2021 
Ltd www.hchhk.com Labeta (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0288 |Dragon Fine Design Limited 3791 2360 MIKI + NF132100CH + China (Mixer); 17 Super water 17.11.2021 





www.dragonfine.com 


Neoperl 


A5.9042.1 





Germany (Flow 
Controller) 








efficient 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0287 |Glory Top Building Materials 3583 8333 868XX + R/09121 Italy 4.3 Automatic 17.11.2021 
Limited www.glorytop.com.hk (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0286 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.716.809.XX + Germany 5.1 Automatic 17.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
09290311990 
TM 21-0285 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 ilife + Neoperl 412102C + China (Mixer); 3.8 N/A 17.11.2021 
Ltd www.dynamichk.com 44.3260.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0284 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.716.710.XX + Germany 5.7 Automatic 12.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
09290304990 
TM 21-0283 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht + 13.715.705.XX + Germany 3.4 Automatic 12.11.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
58.6745.1 
TM 21-0282 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Sanindusa + 5550301 + Portugal (Mixer); 5.2 N/A 12.11.2021 
Limited www.bschk.com Neoperl 40.8030.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0281 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl 112(Y)-XX + Denmark (Mixer); 5.0 N/A 12.11.2021 
www.vola.com 44.3056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0280 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31535XX1 + Portugal (Mixer); 6.0 N/A 12.11.2021 





www.grohe.com 


405493040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0279 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31538XX1 + Portugal (Mixer); 5.8 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 405493040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0278 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31536XX1 + Portugal (Mixer); 5.3 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 405493040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0277 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31368XX1 + Portugal (Mixer); 5.9 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 405493040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0276 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23901XX1 + Thailand (Mixer); 4.9 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 407761040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0275 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36317XXX + Germany 4.6 Automatic 12.11.2021 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0274 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32856XXX + Thailand (Mixer); 5.0 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0273 [Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Hansa + 56502203 + Poland (Mixer); 5.3 N/A 12.11.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.1052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0272 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 SM181 + M24-4A161 China 6.5 N/A 12.11.2021 


Sanitary Wares Limited 





www.shunlee.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0271 |Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Hansa + 51402293 + Poland (Mixer); 5.7 N/A 12.11.2021 
www.allianceascent.com Neoperl 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0270 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 48020-1 + 93118000 Germany 4.3 N/A 12.11.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0269 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 48030-1 + 93118000 Germany 4.4 N/A 12.11.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0268 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.716.782.XX + Germany 4.5 Automatic 12.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
902903 1090090 
TM 21-0267 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.800.710.XX + Germany 5.6 Automatic 12.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
09290304990 
TM 21-0266 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.800.980.XX + Germany 5.8 Automatic 12.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
09290304990 
TM 21-0265 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.800.782.XX + Germany 4.6 Automatic 12.11.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.741.970.90 + Controller) mechanism 
902903 1090090 
TM 21-0264 [Star Link China Limited 2811 5868 Kohler + K-74026K-ZY-YY + China (Mixer); 5.0 N/A 12.11.2021 





Neoperl 


45.2056.000 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0263 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31374XX1 + Portugal (Mixer); 5.4 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 405493040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0262 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31367XX1 + Portugal (Mixer); 5.7 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 405493040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0261 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31369XX1 + Portugal (Mixer); 5.1 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 405493040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0260 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31721 XXX + Portugal (Mixer); 5.8 N/A 12.11.2021 
www.grohe.com 414381040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0259 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.809.XX + Germany 4.8 N/A 28.10.2021 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0258 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71258-1 + 30374830 Germany 4.9 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0257 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71256-1 + 1362x180 Germany 5.0 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk + 30374830 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0256 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71582-1 + 30726918 China (Mixer); 4.3 N/A 28.10.2021 





www.hansgrohe.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0255 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71257-1 + 30374830 Germany 4.9 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0254 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71581-1 + 30726918 China (Mixer); 4.3 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0253 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71552-1 + 30726918 China (Mixer); 4.3 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0252 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75033-1 + 30364630 Germany 4.4 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0251 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76034-2 + 30366730 Germany 5.2 N/A 28.10.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0250 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 480001-1 + 93118000 Germany 5.0 N/A 12.11.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0249 | Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform + 69412X.Y.Z + Italy (Mixer); 4.6 N/A 28.10.2021 
www.allianceascent.com Neoperl 45.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0248 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500419-XXWE1 China (Mixer); 4.8 N/A 28.10.2021 


Limited 





Neoperl 


+ NP-40.2051.00001 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 21-0247 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 Walrus + WR-507906-XXWE1 China (Mixer); y 4.5 N/A 28.10.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 





TM 21-0246 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-510111-XXWE1 China (Mixer); 4.8 N/A 28.10.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 


TM 21-0245 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500806-XXWE1 China (Mixer); j 4.5 N/A 28.10.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 





TM 21-0244 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Zucchetti ZIN695 + Italy 4.5 N/A 28.10.2021 
www.arnhold.com.hk R97560.2500 (Mixer and Flow 
Controller) 


TM 21-0243 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl 111(Y)-XX + Denmark (Mixer); 5.0 N/A 28.10.2021 
www.vola.com 44.3056.000 Germany (Flow 
Controller) 





TM 21-0242 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini + BXX-3688C + China (Mixer); 3.0 N/A 28.10.2021 
www.bellini-italy.com Neoperl 44.3058.000 Germany (Flow 
Controller) 


TM 21-0241 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini + BXX-6889H + China (Mixer); 3.0 N/A 9.9.2021 
www.bellini-italy.com Neoperl 40.2058.000 Germany (Flow 
Controller) 





TM 21-0240 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini + BXX-6889 + China (Mixer); ) 3.0 N/A 9.9.2021 
www.bellini-italy.com Neoperl 40.2058.000 Germany (Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0239 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58004.XXX + Italy 4.7 N/A 3.9.2021 
Limited www.bschk.com GAE3563200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0238 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58003.XXX + Italy 4.7 N/A 3.9.2021 
Limited www.bschk.com GAE3563200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0237 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 45088.XXX + Italy (Mixer); 4.9 N/A 27.8.2021 
Limited www.bschk.com 45097.XXX + Germany (Flow 
40.8356.010 Controller) 
TM 21-0236 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.710.XX + Germany 6.2 N/A 27.8.2021 
Limited www.bschk.com 09290304990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0235 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 59023.XXX + Italy (Mixer); 4.8 N/A 27.8.2021 
Limited www.bschk.com 40.8356.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0234 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58114.XXX + Italy 4.8 N/A 27.8.2021 
Limited www.bschk.com GAE3563200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0233  |Pacific Building Material (Project) |www.pls.hk Catalano + | SCT1SF300.XX.Y.4 China (Mixer); 4.3 N/A 16.8.2021 
Limited Neoperl MS + 40.8051.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0232 |Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform + 69410X.Y.Z + Italy (Mixer); 4.6 N/A 16.8.2021 





www.allianceascent.com 


45.2051.000 


Neoperl 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0231 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76020-2 + 30366730 Germany 5.2 N/A 16.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0230 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76023-2 + 30366730 Germany 5.2 N/A 16.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0229 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39119-1 + 1362x180 Germany 4.6 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30594218 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0228 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39001-1 + 30728800 Germany 5.0 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0227 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39151-1 + 30594218 Germany 4.7 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0226 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 48001-1 + 93118000 Germany 5.0 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0225 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76060-1 + 30366730 Germany 5.0 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0224 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 48050-1 + 93118000 Germany 5.0 N/A 13.8.2021 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0223 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75010-1 + 30364630 Germany 4.7 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0222 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71566-1 + 30726918 China (Mixer); 4.2 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0221 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39181-1 + 1362x180 Germany 4.6 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30594218 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0220 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39171-1 + 1362x180 Germany 4.6 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30594218 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0219 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39121-1 + 1362x180 Germany 4.6 N/A 13.8.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30594218 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0218 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-503606-XXWE1 China (Mixer); 4.8 N/A 9.8.2021 
Limited Neoperl + NP-40.205 1.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0217  |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 59107.XXX + Italy (Mixer); 4.8 Automatic 9.8.2021 
Limited www.bschk.com 44679.XXX + Germany (Flow closing 
40.8356.010 Controller) mechanism 
TM 21-0216 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 59012.XXX + Italy 4.7 N/A 27.8.2021 


Limited 





www.bschk.com 


GAE3547000000 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0215 [Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Hansa + 56352203 + Poland (Mixer); 5.6 N/A 27.8.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0214 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Torneiras Roriz| EST018 + R/09121 Portugal (Mixer); 4.7 N/A 9.8.2021 
Limited www.glorytop.com.hk + DMP Italy (Flow 
Controller) 
TM 21-0213  |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe + 34666000 + Germany 5.2 N/A 9.8.2021 
www.grohe.com Neoperl 13380000 + (Mixer and Flow 
40.2051.000 Controller) 
TM 21-0212 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe + 34666000 + Germany 5.0 N/A 9.8.2021 
www.grohe.com Neoperl 13378000 + (Mixer and Flow 
40.2051.000 Controller) 
TM 21-0211 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76050-2 + 1362x180 Germany 3D N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk + 30366730 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0210  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75050-1 + 1362x180 Germany 4.8 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk + 30364630 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0209 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76010-2 + 30366730 Germany 5.3 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0208 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76070-2 + 30366730 Germany 5.5 N/A 30.7.2021 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0207 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75040-1 + 30364630 Germany 4.6 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0206 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75042-1 + 30364630 Germany 4.6 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0205 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 76051-2 + 1362x180 Germany 5.7 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk + 30366730 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0204 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Giulini G. + | GG-F6530-xx + NP- Italy (Mixer); 4.8 N/A 30.7.2021 
Limited Neoperl 40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0203 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe + 7150x-1 + China (Mixer); 5.0 Automatic 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl 43.6256.010 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0202 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe + | 75030-1 + 30364630 Germany 4.5 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0201 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe + | 75032-1 + 30364630 Germany 4.5 N/A 30.7.2021 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0200 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 75012-1 + 30364630 Germany 4.7 N/A 30.7.2021 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0199 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58014.XXX + Italy 4.5 N/A 30.7.2021 
Limited www.bschk.com GAE3565900000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0198 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58013.XXX + Italy 4.5 N/A 30.7.2021 
Limited www.bschk.com GAE3565900000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0197 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32.763 + 403655031 | Thailand (Mixer); 4.8 N/A 30.7.2021 
www.grohe.com Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0196 |Vigar International Limited 3951 2823 Fima Carlo F3137/3-XX + Italy (Mixer); 4.8 N/A 30.7.2021 
Frattini + 40.1051.000 Germany (Flow 
Neoperl Controller) 
TM 21-0195 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.716.882.XX + Germany 3.8 N/A 19.7.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow 
35.740.970.90 + Controller) 
09290305790 
TM 21-0194 |Moen China Ltd 2506 0670 Moen + HKGN70111XXX + China (Mixer); 4.5 N/A 19.7.2021 
www.moen.com Neoperl 40.1056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0193 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-6501.101.50 + China (Mixer); 4.7 N/A 9.7.2021 
www.grohe.com Standard + 64647040 Germany (Flow 
Grohe Controller) 
TM 21-0192 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Lim Bonsai + 7911YYYXX + China (Mixer); UK 4.2 N/A 9.7.2021 


Limited 





www.bschk.com 


Neoperl 


58.6305.1 





(Flow Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0191 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.800.809.XX + Germany 5.1 N/A 9.7.2021 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow 
35.741.970.90 + Controller) 
09290311990 
TM 21-0190 |Richford Group Limited www.ibath.hk Richford+ | RF813 + 40.2051.000 China (Mixer); 4.7 N/A 9.7.2021 
Neoperl Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0189 |Richford Group Limited www.ibath.hk Richford+ | RF811 + 40.2051.000 China (Mixer); 4.4 N/A 9.7.2021 
Neoperl Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0188 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American XF-8831.000.50 + China (Mixer); 5.9 N/A 25.6.2021 
www.grohe.com Standard FF1- Germany (Flow 
CN521A0001650P Controller) 
TM 21-0187 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31306-1 + 13185000 Germany 4.9 N/A 25.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0186 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31305-1 + 13185000 Germany 4.8 N/A 25.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0185 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31304-1 + 13185000 Germany 4.8 N/A 25.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0184 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 45016-1 + 92996000 Germany 4.4 N/A 25.6.2021 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0183 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-MX-40007-RO0 China 6.6 N/A 25.6.2021 
www.arnhold.com.hk + BRI-MX-SP-670 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0182 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-MX-40007-RO00 China 3.2 N/A 25.6.2021 
www.arnhold.com.hk + BRI-MX-SP-689 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0181 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-0401.101.50 + China (Mixer); 4.9 N/A 21.6.2021 
www.grohe.com Standard + 64647040 Germany (Flow 
Grohe Controller) 
TM 21-0180 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23921 XXXK + Thailand (Mixer); 3.7 N/A 21.6.2021 
www.grohe.com 407504040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0179 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler + K-98827T-ZZ-YY + China (Mixer); 4.0 N/A 21.6.2021 
www.arnhold.com.hk Neoperl 45.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0178 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 K-99175K-ZY-YY + China (Mixer); 5.0 N/A 21.6.2021 
www.arnhold.com.hk 1053576 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0177 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | OT183 + 42.3056.000} China (Mixer); 4.8 N/A 21.6.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0176 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.880.88Y.XX + Germany 5.5 N/A 18.6.2021 


Limited 





www.bschk.com 


09290305790 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0175 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 Walrus + WR-518103-XXWE1 China (Mixer); 5.0 N/A 18.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0174 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-510103-XXWE1 China (Mixer); 4.9 N/A 18.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0173 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500903-XXWE1 China (Mixer); 4.5 N/A 18.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0172 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500401-XXWE1 China (Mixer); 4.6 N/A 18.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0171 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500603-XXWE1 China (Mixer); 4.1 N/A 18.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0170 |James Wong & Co., Ltd. 2811 5868 Mariner + 290 + 40.2155.000 Italy (Mixer); 2.9 N/A 18.6.2021 
www.jameswongco.com.hk Neoperl Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0169 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-MX-40003-R00 China 3.1 N/A 11.6.2021 
www.arnhold.com.hk + BRI-MX-SP-689 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0168 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-MX-40003-R00 China 6.1 N/A 11.6.2021 





www.arnhold.com.hk 


+ BRI-MX-SP-670 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 21-0167 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 31401.XXX + Italy 5.4 N/A 11.6.2021 
Limited www.bschk.com GAE3509200000 (Mixer and Flow ‘ 
Controller) 





TM 21-0166 45-70-23-55-00 Vola + Neoperl VOLA 590 + Denmark (Mixer); 3.8 N/A 11.6.2021 
www.vola.com 44.3060.000 Germany (Flow 
Controller) 


TM 21-0165 |Glory Top Building Materials 3583 8333 MET-100-C/P + UK j 3.5 N/A 11.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk MET-100-AERATOR]| (Mixer and Flow 
+ FR-FLEXI/2-PLA Controller) 





TM 21-0164 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Armitage A6734AA As 8.3 N/A 11.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk Shanks 


TM 21-0163 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Armitage A6735AA y 8.2 N/A 11.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk Shanks 





TM 21-0162 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Armitage A6682AA y 8.2 N/A 11.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk Shanks 


TM 21-0161 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 Walrus + WR-507401-XXWE1 China (Mixer); 4.6 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 





TM 21-0160 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500406-XXWE1 China (Mixer); ; 4.9 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0159 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 Walrus + WR-503601-XXWE1 China (Mixer); 4.5 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0158 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500801-XXWE1 China (Mixer); 4.5 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0157 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-501206-XXWE1 China (Mixer); 4.6 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0156 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500606-XXWE1 China (Mixer); 4.5 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0155 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-503503-XXWE2 China (Mixer); 6.3 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-45.2055.00000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0154 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500901-XXWE1 China (Mixer); 5.0 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0153 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500905-XXWE1 China (Mixer); 4.8 N/A 9.6.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0152 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-503506-XXWE2 China (Mixer); 6.3 N/A 9.6.2021 


Limited 





Neoperl 


+ NP-45.2055.00000 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0151  |Hansa Armaturen GmbH 3195 6365 Hansa + 46092273 + Germany 6.7 N/A 9.6.2021 
Neoperl 40.1055.000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0150 |Hansa Armaturen GmbH 3195 6365 Hansa + 46062273 + Germany 6.4 N/A 9.6.2021 
Neoperl 40.1055.000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0149 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 58105.XXX + Italy (Mixer); 3.6 Automatic 4.6.2021 
Limited www.bschk.com 44665.XXX + Germany (Flow closing 
44.3258.010 Controller) mechanism 
TM 21-0148 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 58023.XXX + Italy (Mixer); 3.4 Automatic 4.6.2021 
Limited www.bschk.com 44.3258.010 Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0147 |Glory Top Building Materials 3583 8333 PHO-100/SB-C/P + UK 4.7 N/A 4.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0146 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Armitage A6737AA 7.1 Automatic 4.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk Shanks closing 
mechanism 
TM 21-0145 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Armitage A6684AA 7.1 Automatic 4.6.2021 
Limited www.glorytop.com.hk Shanks closing 
mechanism 
TM 21-0144 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-77748K-4-YY + China (Mixer); 5.0 N/A 4.6.2021 





www.kohler.com.hk 


1177881 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label |  (1/2/3/4) 
TM 21-0143 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TX605KESBR + Indonesia (Mixer); 4.0 N/A 4.6.2021 
hk.toto.com Neoperl 42.3060.00000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0142 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 715x3-1 + China (Mixer); 4.9 N/A 4.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk 58.8535.1.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0141 _|Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71567-1 + 30726918 China (Mixer); 4.2 N/A 4.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0140 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71560-1 + 30726918 China (Mixer); 4.2 N/A 4.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0139 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe + | 7157x-1 + 13622180 China (Mixer); 5.0 N/A 4.6.2021 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl + 40.3030.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0138 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Hansgrohe + | WR-511401-XXWE1 China (Mixer); 4.4 N/A 26.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0137 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Hansgrohe + | WR-501304-XXWE1 China (Mixer); 4.7 N/A 26.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0136 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Hansgrohe + | WR-501301-XXWE1 China (Mixer); 4.3 N/A 26.5.2021 


Limited 





Neoperl 


+ NP-40.2051.00001 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0135 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 Hansgrohe + | WR-511406-XXWE1 China (Mixer); 5.0 N/A 26.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0134 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Hansgrohe + | WR-500601-XXWE1 China (Mixer); 4.2 N/A 26.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0133 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Hansgrohe + | WR-507416-XXWE1 China (Mixer); 4.4 N/A 26.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0132 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Hansgrohe + | WR-501101-XXWE1 China (Mixer); 4.5 N/A 26.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0131 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 390xx-1 + 30728800 Germany 4.9 N/A 26.5.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0130 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 3902x-1 + 30594218 Germany 4.7 N/A 26.5.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0129 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili + SA99128/2-BSCR + Italy (Mixer); 4.9 N/A 21.5.2021 
Limited www.acmesanitaryware.com Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0128 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31613XXX + Portugal (Mixer); 4.6 N/A 21.5.2021 





www.grohe.com 


400427040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0127 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 21019XX3 + Germany 4.7 N/A 21.5.2021 
www.grohe.com 410992031 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0126 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32778XXX + Germany 5.3 N/A 21.5.2021 
www.grohe.com 403655031 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0125 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32661 XX3 + Portugal (Mixer); 4.5 N/A 21.5.2021 
www.grohe.com 402749040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0124 |Vigar International Limited 3951 2823 Fima Carlo Frattini + Neoperl Italy (Mixer); 4.7 N/A 3.5.2021 
F3741LX5-XX + Germany (Flow 
F3500 + 45.205 1.000 Controller) 
TM 21-0123 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-77958K-4A-YY + China (Mixer); 4.7 N/A 3.5.2021 
www.kohler.com.hk 1105733 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0122 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-500902-XXWE1 China (Mixer); 5.0 N/A 3.5.2021 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0121 |Glory Top Building Materials 3583 8333 AX-PRO-300-CP + UK 5.0 N/A 26.4.2021 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0120 |Glory Top Building Materials 3583 8333 AX-EKO-100/CC-CP UK 5.0 N/A 26.4.2021 


Limited 





www.glorytop.com.hk 


+ FR-100/5-PLA 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0119 |Glory Top Building Materials 3583 8333 LIF-200/SB-CP + FR- UK 5.0 N/A 26.4.2021 
Limited www.glorytop.com.hk 100/5-A-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0118 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 7156x-1 + 30726918 China (Mixer); 4.2 N/A 26.4.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0117 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 715xx-1 + 30726918 China (Mixer); 4.7 N/A 26.4.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0116 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 7155x-1 + 30726918 China (Mixer); 4.7 N/A 26.4.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0115 |Glory Top Building Materials 3583 8333 AX-VAL-100/CC-CP UK 5.0 N/A 12.4.2021 
Limited www.glorytop.com.hk + FR-100/5-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0114 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31615XXX + Portugal (Mixer); 4.3 N/A 12.4.2021 
www.grohe.com 400427040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0113  |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36318XXX + Germany 4.6 Automatic 12.4.2021 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0112 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33188XX2 + Thailand (Mixer); 5.1 N/A 12.4.2021 





www.grohe.com 


407761040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0111 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23873XX3 + Portugal (Mixer); 4.6 N/A 12.4.2021 
www.grohe.com 412002040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0110 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23872XX3 + Portugal (Mixer); 4.4 N/A 12.4.2021 
www.grohe.com 412002040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0109 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe + 30305XXX + Portugal (Mixer); 3.6 N/A 12.4.2021 
www.grohe.com Neoperl 44.3132.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0108  |Pacific Building Material (Project) |www.pls.hk Catalano + |SCT1ERI300.XX.Y + China (Mixer); 4.5 N/A 1.4.2021 
Limited Neoperl 40.8051.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0107 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili + IRLV00118/3CR + Italy (Mixer); 4.7 N/A 29.3.2021 
Limited www.acmesanitaryware.com Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0106 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 19710.XXX + Italy (Mixer); 5.3 N/A 29.3.2021 
Limited www.bschk.com 38312.031 + Germany (Flow 
38780.XXX + Controller) 
44.3056.000 
TM 21-0105 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 38783.XXX + Italy (Mixer); 5.2 N/A 29.3.2021 
Limited www.bschk.com 33725.XXX + Germany (Flow 
30629.XXX + Controller) 
44.3060.000 
TM 21-0104 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-6802.101.50 + China (Mixer); 7.0 N/A 29.3.2021 





www.grohe.com 


Standard FF1- 


CN521A00000008 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0103 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-6801.101.50 + China (Mixer); 7.0 N/A 29.3.2021 
www.grohe.com Standard FF1- Germany (Flow 
CN521A00000008 Controller) 
TM 21-0102 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-6801.101.50 + China (Mixer); 6.6 N/A 29.3.2021 
www.grohe.com Standard FF1- Germany (Flow 
CN521A0001650P Controller) 
TM 21-0101 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-6802.101.50 + China (Mixer); 6.6 N/A 29.3.2021 
www.grohe.com Standard FF1- Germany (Flow 
CN521A0001650P Controller) 
TM 21-0100 |Glory Top Building Materials 3583 8333 ORI-150S-C/P + FR- UK 4.9 N/A 29.3.2021 
Limited www.glorytop.com.hk 100/5-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0099 |Glory Top Building Materials 3583 8333 MET-150-C/P + FR- UK 2.0 N/A 29.3.2021 
Limited www.glorytop.com.hk 100/2-PLA (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0098 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 3153x-2 + 13185000 Germany 5.3 N/A 29.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0097 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-503501-XXWE2 China (Mixer); 6.2 N/A 29.3.2021 
Limited Neoperl + NP-45.2055.00000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0096 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39022-1 + 30728800 Germany 5.0 N/A 3.5.2021 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0095 |H2O (Pro) Limited 2891 9772 La Torre + 44200-E1 + Italy (Mixer); 4.6 N/A 29.3.2021 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.8056.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0094 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.712.8Y9.XX + Germany 5.1 N/A 26.3.2021 
Limited www.bschk.com 35.707.970.90 + (Mixer and Flow 
09290311990 Controller) 
TM 21-0093 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.501.66Y.XX + Germany 4.9 N/A 26.3.2021 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0092 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 50107.XXX + Italy 4.8 N/A 26.3.2021 
Limited www.bschk.com GAE346940G001 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0091 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 47113.XXX + Italy 5.0 N/A 26.3.2021 
Limited www.bschk.com GAE3563200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0090 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71564-2 + 30138130 China (Mixer); 5.4 N/A 26.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0089 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71554-2 + 30138130 China (Mixer); 5.3 N/A 26.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0088 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 12014-1 + 30596410 Germany 4.9 N/A 26.3.2021 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0087 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32901 XX1 + Portugal (Mixer); 5.5 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 407007031 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0086 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23799XX1 + Portugal (Mixer); 6.0 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 407007031 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0085 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32628XX1 + Portugal (Mixer); 6.0 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 407007031 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0084 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 324692XE + Germany 5.0 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0083 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32860XXX + Thailand (Mixer); 5.0 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0082 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32825XXE + Thailand (Mixer); 4.8 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0081 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 331902XE + Germany 5.0 N/A 22.3.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0080 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31303-1 + 13185000 Germany 4.7 N/A 15.3.2021 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0079 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73827-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 15.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0078 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 3811x-1 + 1362x180 Germany 5.0 N/A 15.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 95387000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0077 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 3401x-1 + 93118000 Germany 5.0 N/A 15.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0076 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58113.XXX + Italy 4.8 N/A 15.3.2021 
Limited www.bschk.com GAE3563200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0075 |Delabie Limited 3971 9194 Delabie 2821LEP + France 5.2 N/A 15.3.2021 
www.delabie.com LDO3CAR (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0074 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 SM075 + M24-4A161 China 6.2 N/A 15.3.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0073 |Hansbo Building Materials www.hansbo.com.hk Hansbo + HSBOX-XX-YY + China 4.9 Automatic 15.3.2021 
Company Ltd Neoperl 44.3230.01000 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0072 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1501.101.50 + China (Mixer); 4.7 N/A 12.3.2021 





www.grohe.com 


Standard + 
Grohe 


64647040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0071 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe 23406XXX + Germany 4.5 N/A 12.3.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0070 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe 32663XX1 + Portugal (Mixer); 5.0 N/A 12.3.2021 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0069 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe 23429000 + Germany 5.0 N/A 12.3.2021 
www.grohe.com 19287XX3 + (Mixer and Flow 
410992031 Controller) 
TM 21-0068 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe 32043XX3 + Germany 4.8 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 410992031 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0067 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe 32792XXX + Germany 4.9 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 403655031 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0066 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe 23303KXX + Germany 5.0 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 404230040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0065 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31255XXX + Germany 4.8 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 402749040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0064 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23310XXX + Germany 5.0 N/A 8.3.2021 





www.grohe.com 





Grohe 
Grohe 


404230040 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0063 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36327XX1 + Germany 4.3 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0062 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23448XX2 + Germany 4.8 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0061 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36207XX1 + Germany 4.6 Automatic 8.3.2021 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0060 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33975XX4 + Portugal (Mixer); 4.7 N/A 8.3.2021 
www.grohe.com 402748040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0059 | Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-77968K-YY + K- China (Mixer); 4.9 N/A 5.3.2021 
www.kohler.com.hk T1990T-XX-YY + Germany (Flow 
1111496 Controller) 
TM 21-0058 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 59091.XXX + Italy 5.0 N/A 5.3.2021 
Limited www.bschk.com 45089.XXX + (Mixer and Flow 
GAE3547000000 Controller) 
TM 21-0057 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-510104WE-1 + China (Mixer); 2.8 N/A 5.3.2021 
Limited Neoperl NP-58.6310.10000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0056 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 4701x-1 + 30596410 Germany 4.5 N/A 5.3.2021 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0055 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 728xx-1 + 30338900 Germany 4.7 N/A 5.3.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0054 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili + H547113CR + Italy (Mixer); 4.8 N/A 5.3.2021 
Limited www.acmesanitaryware.com Neoperl 40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0053 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + GR081XX + Italy (Mixer); 4.6 N/A 5.3.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.8351.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0052 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + GR071XX + Italy (Mixer); 4.8 N/A 5.3.2021 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.8351.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0051 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe + 31484XX1 + Portugal (Mixer); 3.5 N/A 24.2.2021 
www.grohe.com Neoperl 44.3132.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0050 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32146XXX + Germany 5.2 N/A 24.2.2021 
www.grohe.com 07735040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0049 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23456XX2 + Thailand (Mixer); 5.1 N/A 24.2.2021 
www.grohe.com 407761040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0048 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32467XX2 + Thailand (Mixer); 5.1 N/A 24.2.2021 





www.grohe.com 


407761040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0047 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36413XXX + Germany 4.3 Automatic 24.2.2021 
www.grohe.com 402717040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 21-0046 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31494XX1 + Portugal (Mixer); 4.1 N/A 24.2.2021 
www.grohe.com 407501040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0045 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23076XXX + Germany 5.2 N/A 24.2.2021 
www.grohe.com 07735040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0044 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73826-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 22.2.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0043 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 12012-1 + 30596410 Germany 4.6 N/A 22.2.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0042 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73824-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 22.2.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0041 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73823-1 + 30721210 Germany 4.7 N/A 22.2.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0040 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + Neoperl 34824-1 + Germany 4.7 N/A 22.2.2021 





www.hansgrohe.com.hk 


44.3130.000 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0039 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39864-1 + 13185000 Germany 4.2 N/A 22.2.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0038 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.800.875.XX + Germany 4.0 N/A 22.2.2021 
Limited www.bschk.com 09290311390 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0037 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.714.705.XX + Germany 3.9 N/A 22.2.2021 
Limited www.bschk.com 20.00Y.YYY.XX + (Mixer and Flow 
20.00Y.YYY.XX + Controller) 
9011022970090 
TM 21-0036 [Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 5A3025XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 11.2.2021 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0035 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23432KXXK + Germany 4.8 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0034 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31255XXX + Germany 5.2 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0033 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 29025000 + Germany 4.6 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 20169XX3 + (Mixer and Flow 
410992031 Controller) 
TM 21-0032 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23429000 + Germany 5.2 N/A 11.2.2021 





www.grohe.com 


19918XX3 + 
410992031 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 21-0031 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23445XXXK + Germany y 4.9 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 





TM 21-0030 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32488XXX + Portugal (Mixer); 4.7 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 


TM 21-0029 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23446XXXK + Germany 4.7 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 64647040 (Mixer and Flow 
Controller) 





TM 21-0028 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23450XX1 + Thailand (Mixer); 4.6 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 


TM 21-0027 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33265XX2 + Thailand (Mixer); ; 5.1 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 407761040 Germany (Flow 
Controller) 








TM 21-0026 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe + 32321XX2 + Portugal (Mixer); j 3.5 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com Neoperl 44.3132.000 Germany (Flow 
Controller) 


TM 21-0025 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 Grohe + 32322XX2 + Portugal (Mixer); j 3:5 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com Neoperl 44.3132.000 Germany (Flow 
Controller) 





TM 21-0024 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32706000 + Germany ) 4.6 N/A 11.2.2021 
www.grohe.com 20190XXX + (Mixer and Flow 
402789040 Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0023 | Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-23889K-YY + K- China (Mixer); 4.8 N/A 5.2.2021 
www.kohler.com.hk 77981T-XX-YY + K-| Germany (Flow 
28139T-NA + Controller) 
1105733 
TM 21-0022 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 30521.XXX + Italy (Mixer); 4.7 N/A 5.2.2021 
Limited www.bschk.com 40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0021 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM- Italy 4.4 N/A 5.2.2021 
www.arnhold.com.hk IT5111CCTMBT_000| (Mixer and Flow 
1 + TRM- Controller) 
ITRTAE131ZZ 
TM 21-0020 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 54092.XXX + Italy 5.3 N/A 5.2.2021 
Limited www.bschk.com 45089.XXX + (Mixer and Flow 
GAE0000000000 Controller) 
TM 21-0019 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 Nobili + LV00113XX + NP- Italy (Mixer); 4.8 N/A 5.2.2021 
www.kitchenhighlights.com Neoperl 40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0018 |Top Goal Sanitaryware Supply Nobili + OZ917/9TSXX + NP- Italy (Mixer); 3.2 N/A 5.2.2021 
Company Limited Neoperl 40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0017 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG10303H#XXX + China (Mixer); 4.9 N/A 5.2.2021 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0016 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-97352T-ZW-YY + China (Mixer); 3.3 N/A 5.2.2021 





www.arnhold.com.hk 


1231066 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0015 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 39853-1 + 30328010 Germany 4.9 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0014 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 14780-1 + 30721210 Germany 4.5 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0013 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72842-1 + 30721600 Germany 4.8 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0012 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 101 xx-1 + 95380000 Germany 4.5 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0011 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 12801-1 + 30328010 Germany 4.9 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0010  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Axor + 4605x-1 + 30170430 Germany 5.0 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0009 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71140-1 + 13185000 China (Mixer); 4.8 N/A 27.1.2021 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0008 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73869-1 + 30721210 Germany 4.3 N/A 27.1.2021 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 


























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 21-0007 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG10201H#XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 27.1.2021 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0006 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG08201H#XXX + China (Mixer); 4.1 N/A 27.1.2021 
hk.toto.com Neoperl 02.3234.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0005 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGO7201H#XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 27.1.2021 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0004 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 59090.XXX + Italy 4.9 N/A 25.1.2021 
Limited www.bschk.com 45089.XXX + (Mixer and Flow 
GAE3547000000 Controller) 
TM 21-0003 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 50309.XXX + Italy (Mixer); 4.8 N/A 25.1.2021 
Limited www.bschk.com 40.2056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 21-0002 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 59011.XXX + Italy 4.7 N/A 25.1.2021 
Limited www.bschk.com GAE3547000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 21-0001 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58190.XXX + Italy 5.0 N/A 25.1.2021 
Limited www.bschk.com 45089.XXX + (Mixer and Flow 
GAE3563200000 Controller) 
TM 20-0261 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Roca 5A3832XXX + China (Mixer); 6.1 N/A 31.12.2020 


Limited 





www.bschk.com 





A5253863607 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0260 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4705X-1 + 30596410 Germany 4.4 N/A 31.12.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0259 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72817-1 + 30721210 Germany 4.7 N/A 24.12.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0257 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71163-1 + 92372000 China (Mixer); 5.0 N/A 24.12.2020 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0256 __|Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich SC-30 + S-FR 4L China 3.3 N/A 7.12.2020 
Limited (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0255 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl} XXXO353YYY + Italy (Mixer); 3.8 N/A 21.12.2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0254 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl] XXXO049YYY + Italy (Mixer); 4.1 N/A 7.12.2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0253 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLSO1301B + China (Mixer); 4.4 N/A 7.12.2020 
hk.toto.com Neoperl 45.2056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0252 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | OT085 + 45.2056.000} China (Mixer); 4.9 N/A 7.12.2020 


Sanitary Wares Limited 





www.shunlee.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0251  |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | OT075 + 45.2056.000 China (Mixer); 4.9 N/A 7.12.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0250 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl] XXXO0O253YYY + Italy (Mixer); 4.2 N/A 30.11.2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0249 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl] XXXO252YYY + Italy (Mixer); 4.3 N/A 30.11.2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0248 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.526.845 + Germany 4.8 N/A 30.11.2020 
Limited www.bschk.com 09290305490 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0247 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102 + A-M-G2-M5 China 6.2 N/A 30.11.2020 
Limited www.tinfat.com (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0246 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205 + A-M-G1-M3 China 3.7 N/A 30.11.2020 
Limited www.tinfat.com (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0245 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Kita + Schleich] A-021 + S-FR 4L China 3.0 N/A 27.11.2020 
Limited (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0244 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kallista + P24700-x-yy + USA (Mixer); UK 3.3 N/A 27.11.2020 





www.arnhold.com.hk 


58.7094.1 


Neoperl 





(Flow Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0243 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLS04308B + China (Mixer); 4.4 N/A 27.11.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0242 |Delabie Limited 3971 9194 Delabie + 2641 + LDSMRO3_ | France (Mixer); UK 4.1 N/A 27.11.2020 
www.delabie.com Neoperl (Flow Controller) 
TM 20-0241 |Cheung Hing Building Material & |2411 1626 Innoci + NF10104C + China (Mixer); 4.5 N/A 27.11.2020 
Engineering Company Neoperl 45.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0240 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Corona + CD302 + S3-4L China 2.8 N/A 27.11.2020 
sandbrook.hk Tappa (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0239 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 17431.XXX + Italy 4.4 N/A 27.11.2020 
Limited www.bschk.com GAE3541400000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0238 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 49004.XXX + Italy 4.8 N/A 27.11.2020 
Limited www.bschk.com GAE3563200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0237 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 52011.XXX + Italy 4.4 N/A 27.11.2020 
Limited www.bschk.com 52012.XXX + (Mixer and Flow 
GAE3600600000 Controller) 
TM 20-0236 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 18010-1 + 98465000 Germany 3.4 N/A 24.12.2020 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0235 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4601x-1 + 30170430 Germany 4.9 N/A 12.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0234 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4603x-1 + 30170430 Germany 5.0 N/A 12.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0233 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4602x-1 + 30170430 Germany 4.8 N/A 12.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0232 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4606x-1 + 10303180 Germany 5.0 N/A 12.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30170430 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0231 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4604x-1 + 10452180 Germany 4.8 N/A 12.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30170430 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0230 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun + SS-5386 + SS- China 3.8 N/A 9.11.2020 
Co., Ltd. www.shingshun.com Tongda FC2002 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0229 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71862-1 + 30721210 Germany 4.5 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0228 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72831-1 + 30721210 Germany 4.7 N/A 9.11.2020 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0227 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73879-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0226 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73876-1 + 30721210 Germany 4.6 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0225 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73878-1 + 30721210 Germany 4.7 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0224 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73895-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0223 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 39832-1 + 30721210 Germany 4.6 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0222  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 14786-1 + 95987000 Germany 4.3 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0221 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72832-1 + 30721210 Germany 5.0 N/A 9.11.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0220 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32917XXX + Portugal (Mixer); 5.3 N/A 30.10.2020 





www.grohe.com 


64647040 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0219 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Franke + PT207C + Italy (Mixer); 5.4 N/A 30.10.2020 
Limited www.bschk.com Neoperl 44.3151.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0218 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 52001.XXX + Italy 4.5 N/A 30.10.2020 
Limited www.bschk.com 52002.XXX + (Mixer and Flow 
52015.XXX + Controller) 
GAE3600600000 
TM 20-0217 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.715.705.XX + Germany 3.9 N/A 30.10.2020 
Limited www.bschk.com 20.000.YYY.XX + (Mixer and Flow 
20.000.YYY.XX + Controller) 
9011022970090 
TM 20-0216 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 50103.XXX + Italy 5.0 N/A 30.10.2020 
Limited www.bschk.com GAE358660G001 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0215 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.714.705.XX + Germany 3.3 Automatic 30.10.2020 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.740.970.90 + Controller) mechanism 
9011022970090 
TM 20-0214 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.712.809.XX + Germany 5.1 N/A 30.10.2020 
Limited www.bschk.com 35.707.970.90 + (Mixer and Flow 
09290311990 Controller) 
TM 20-0213 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.826.875.XX + Germany 4.6 N/A 30.10.2020 
Limited www.bschk.com 09290305190 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0212 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.700.845.XX + Germany 4.8 Automatic 30.10.2020 
Limited www.bschk.com 42.765.970.90 + (Mixer and Flow closing 
35.74Y.970.90 + Controller) mechanism 





09290305490 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0211 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG10305H#XXX + China (Mixer); 4.7 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0210 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG10307H#XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0209 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGLO308H#XXX + China (Mixer); 4.9 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0208 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG10301H#XXX + China (Mixer); 4.9 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0207 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG08301H#XXX + China (Mixer); 4.2 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 02.3234.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0206 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGO7303H#XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0205 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGO7301H#XXX + China (Mixer); 4.6 N/A 28.10.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0204 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG08303H#XXX + China (Mixer); 3.9 N/A 28.10.2020 





hk.toto.com 


Neoperl 


02.3234.000 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0203 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32825XXX + Thailand (Mixer); 5.1 N/A 28.10.2020 
www.grohe.com 64647040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0202 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Kovic + Kims | KV-83-01 + E09- China 3.1 N/A 28.10.2020 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 2405-4L (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0201 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Kovic + Kims | KV-206-11H + E09- China 2.9 N/A 28.10.2020 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 2405-4L (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0200 |Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 Roca 5A3590XXX + China (Mixer); 5.2 N/A 28.10.2020 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0199 Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3LO9XXX + China (Mixer); 5.0 N/A 28.10.2020 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0198 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Zucchetti ZP6285 + R97229 Italy 3.5 N/A 16.10.2020 
www.arnhold.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0197 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32259XX3 + Portugal (Mixer); 4.4 N/A 16.10.2020 
www.grohe.com 402748040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0196 | Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-77959K-4A-YY + China (Mixer); 4.8 N/A 16.10.2020 





www.kohler.com.hk 


1105733 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0195 | Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-77969K-YY + K- China (Mixer); 4.8 N/A 16.10.2020 
www.kohler.com.hk T1990T-XX-YY + Germany (Flow 
1105733 Controller) 
TM 20-0194 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl] XXXOOSITYYY + Italy (Mixer); 4.1 N/A 14.10.2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0193  |Delabie Limited 3971 9194 Delabie + 2436 +LD6MROS | France (Mixer); UK 5.9 N/A 14.10.2020 
www.delabie.com Neoperl (Flow Controller) 
TM 20-0192 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 32.515.YYY.XX + Germany 4.5 N/A 14.10.2020 
Limited www.bschk.com 9029030450090 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0191 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl] XXX0053YYY + Italy (Mixer); 3.8 N/A 30-09-2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0190 |IPA Group Limited Cisal + Neoperl] XXX0052YYY + Italy (Mixer); 4.1 N/A 30-09-2020 
40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0189 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLS04309B + China (Mixer); 4.4 N/A 30-09-2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0188 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLS01310B + China (Mixer); 4.4 N/A 30-09-2020 





hk.toto.com 


Neoperl 


45.2056.000 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0187 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLSO1309B + China (Mixer); 4.3 N/A 30-09-2020 
hk.toto.com Neoperl 45.2056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0186 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 50109.XXX + Italy 4.9 N/A 30-09-2020 
Limited www.bschk.com GRI013150G001G00 | (Mixer and Flow 
0 Controller) 
TM 20-0185 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 20577.XXX + Italy 4.3 N/A 30-09-2020 
Limited www.bschk.com GSP011340G001G00| (Mixer and Flow 
0 Controller) 
TM 20-0184 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.670.XX + Germany 3.3 N/A 30-09-2020 
Limited www.bschk.com 9029030450090 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0183 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.715.705.XX + Germany 3.6 N/A 30-09-2020 
Limited www.bschk.com 20.00Y.7Y5.XX + (Mixer and Flow 
20.00Y.7Y6.XX + Controller) 
9011022970090 
TM 20-0182 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 73828-1 + 30721210 Germany 4.8 N/A 28-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0181 {Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-77967K-YY + K- China (Mixer); 5.0 N/A 28-09-2020 
www.kohler.com.hk T1990T-XX-YY + Germany (Flow 
1105733 Controller) 
TM 20-0180 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 32845-1 + 30721210 Germany 5.0 N/A 28-09-2020 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0179 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 12800-1 + Germany 4.6 N/A 28-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl 44.3130.000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0178 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 14781-1 + 30721210 Germany 4.6 N/A 28-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0177 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31833-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 28-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0176 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 32.800.680.XX + Germany 4.4 N/A 28-09-2020 
Limited www.bschk.com 09290305190 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0175 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 33684.XXX + Italy 4.4 N/A 23-09-2020 
Limited www.bschk.com 33687.031 + (Mixer and Flow 
GAE3509200000 Controller) 
TM 20-0174 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 30511.XXX + Italy 4.2 Automatic 23-09-2020 
Limited www.bschk.com GAE3600600000 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0172 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 73825-1 + 30594218 Germany 4.0 N/A 23-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0171 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich SC-09 + S-FR 4L China 3.2 N/A 23-09-2020 


Limited 








(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0170 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 3173x-2 + 13185000 Germany 5.5 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0169 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 361xx-2 + 95382000 Germany 5.3 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0168 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 36102-2 + 95382000 Germany 5.3 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0167 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 12013-1 + 30596410 Germany 4.7 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0166 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 7112x-1 + 13185000 China (Mixer); 4.9 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0165 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 7103x-1 + 13185000 China (Mixer); 4.9 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0164 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71864-1 + 13185000 Germany 4.2 N/A 21-09-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0163 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 73807-1 + 9598700 Germany 4.3 N/A 21-09-2020 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0162 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini + 8800D + China (Mixer); 1.9 Super water 17-09-2020 
www.bellini-italy.com Neoperl 40.1059.00000 Germany (Flow efficient 
Controller) 
TM 20-0161 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini + 8800 + China (Mixer); 1.9 Super water 17-09-2020 
www.bellini-italy.com Neoperl 40.1059.00000 Germany (Flow efficient 
Controller) 
TM 20-0160 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG04201B + China (Mixer); 4.5 N/A 17-09-2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0159 Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3090XXX-PT + Portugal (Mixer); 4.7 N/A 14.10.2020 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0158 |Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 S5A3190XXX-PT + Portugal (Mixer); 4.7 N/A 14.10.2020 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0157 _|Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3290XXX-PT + Portugal (Mixer); 4.7 N/A 14.10.2020 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0156 |Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3790XXX-PT + Portugal (Mixer); 4.9 N/A 14.10.2020 
www.roca.hk A525404500 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0155 | Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3BO09XXX-PT + Portugal (Mixer); 4.7 N/A 14.10.2020 





www.roca.hk 


A525308007 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 20-0154 |Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3CO9XXX-PT + Portugal (Mixer); y 4.7 N/A 14.10.2020 
www.roca.hk A525308007 Germany (Flow 
Controller) 





TM 20-0153 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich SC-29 + S-FR 4L China 3.3 N/A 11-09-2020 
Limited (Mixer and Flow 
Controller) 


TM 20-0152 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich SC-07 + S-FR 4L China 3.4 N/A 11-09-2020 
Limited (Mixer and Flow 
Controller) 





TM 20-0151 |Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform + 69624X.Y.Z + Italy (Mixer); 4.3 N/A 11-09-2020 
www.allianceascent.com Neoperl 69639X.Y.Z + Germany (Flow 
43.2251.010 Controller) 


TM 20-0150 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun + SS-5386 + SS- China ; 6.1 N/A 11-09-2020 
Co., Ltd. www.shingshun.com Tongda FC2001 (Mixer and Flow 
Controller) 





TM 20-0149 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG08308H#XXX + China (Mixer); j 4.2 N/A 04-09-2020 
hk.toto.com Neoperl 02.3234.000 Germany (Flow 
Controller) 


TM 20-0148 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG08305H#XXX + China (Mixer); j 4.2 N/A 04-09-2020 
hk.toto.com Neoperl 02.3234.000 Germany (Flow 
Controller) 





TM 20-0147 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG08307H#XXX + China (Mixer); ) 4.0 N/A 04-09-2020 
hk.toto.com Neoperl 02.3234.000 Germany (Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 20-0146 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20009XX3 + Germany 5.3 N/A 04-09-2020 
www.grohe.com 410992031 (Mixer and Flow ‘ 
Controller) 





TM 20-0145 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20008XX3 + Germany ai a 5.3 N/A 04-09-2020 
www.grohe.com 410992031 (Mixer and Flow 
Controller) 


TM 20-0144 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGO7305SH#XXX + China (Mixer); i 4.8 N/A 21-08-2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 





TM 20-0143 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGO7307H#XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 21-08-2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 


TM 20-0142 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLGO7308H#XXX + China (Mixer); 4.8 N/A 25-08-2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 





TM 20-0141 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 3610x-2 + 95382000 Germany AS 5.2 N/A 12-08-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 


TM 20-0140 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 21022XX3 + Germany "W 5.2 N/A 12-08-2020 
www.grohe.com 410992031 (Mixer and Flow 
Controller) 





TM 20-0139 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Roca + Neoperl 5A3K09C00 + Spain (Mixer); j 4.9 N/A 21-07-2020 
Limited www.bschk.com 45.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0138 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American FFAS 1702- China (Mixer); 4.9 N/A 21-07-2020 
www.grohe.com Standard 1015LOBX0 + FFI- Germany (Flow 
CN521A0001799P Controller) 
TM 20-0137 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31302-1 + 92896000 Germany 4.5 N/A 21-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0136 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 45005-1 + 13185000 Germany 5.0 N/A 21-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0135 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72816-1 + 30328010 Germany 4.9 N/A 21-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0134 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 12015-1 + 10902180 Germany 4.4 N/A 21-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30596410 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0133 |Jesto (Italy Standard) Limited 5223 6018/3188 9398 EB-182 + EB-19011 China 4.7 N/A 21-07-2020 
www. jestoitalystandard.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0132 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.500.730.XX + Germany 5.4 N/A 21-07-2020 
Limited www.bschk.com 09290304990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0131 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.800.760.XX + Germany 3.8 N/A 21-07-2020 


Limited 





www.bschk.com 


09290311390 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0130 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 Walrus + WR-510101-XXWE- China (Mixer); 4.5 N/A 21-07-2020 
Limited Neoperl 1 + NP- Germany (Flow 
40.2051.00001 Controller) 
TM 20-0129 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-501201-XXWE1 China (Mixer); 5.0 N/A 21-07-2020 
Limited Neoperl + NP-40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0128 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 Walrus + WR-501105-XXWE- China (Mixer); 5.0 N/A 21-07-2020 
Limited Neoperl 1 + NP- Germany (Flow 
40.205 1.00001 Controller) 
TM 20-0127 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 33725.XXX + Italy 4.9 Automatic 15-07-2020 
Limited www.bschk.com 30629.XXX + (Mixer and Flow closing 
33719.XXX + Controller) mechanism 
GAE3509200000 
TM 20-0126 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31821-1 + 30328010 Germany 4.7 N/A 15-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0125 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71865-1 + 30721210 Germany 4.4 N/A 15-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0124 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31826-1 + 13185000 Germany 4.9 N/A 15-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0123 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 16585-1 + 30721210 Germany 4.8 N/A 15-07-2020 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0122 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 12803-1 + 30721210 Germany 4.7 N/A 15-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0121 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun + SS-9628 + SS- China 6.4 N/A 15-07-2020 
Co., Ltd. www.shingshun.com Tongda FC2001 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0120  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72844-1 + 30328010 Germany 4.7 N/A 08-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0119 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72843-1 + 30328010 Germany 4.5 N/A 08-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0118 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71861-1 + 30328010 Germany 4.5 N/A 08-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0117 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe + 71284-1 + China (Mixer); 5.3 N/A 08-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl 40.2056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0116 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe + 71283-1 + China (Mixer); 4.5 N/A 08-07-2020 
www.hansgrohe.com.hk Neoperl 40.2056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0115 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71170-1 + 92372000 China (Mixer); 4.7 N/A 08-07-2020 





www.hansgrohe.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0114 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.812.809.XX + Germany 4.7 N/A 08-07-2020 
Limited www.bschk.com 35.806.970.90 + (Mixer and Flow 
09290311990 Controller) 
TM 20-0113 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 58090.XXX + Italy 4.8 N/A 30.6.2020 
Limited www.bschk.com 45089. XXX + (Mixer and Flow 
GAE3565900000 Controller) 
TM 20-0112 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG04310B + China (Mixer); 4.7 N/A 26.6.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0111 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG04309B + China (Mixer); 4.8 N/A 26.6.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0110 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG04301B + China (Mixer); 5.0 N/A 26.6.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0108 Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-25105K-4-YY + China (Mixer); 4.9 N/A 26.6.2020 
www.kohler.com.hk 1230578 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0107 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 18020-1 + 98465000 Germany 4.4 N/A 22.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0106 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.870.875.XX + Germany 4.6 N/A 22.6.2020 


Limited 





www.bschk.com 


09290308790 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0105 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.812.705.XX + Germany 4.0 N/A 22.6.2020 
Limited www.bschk.com 35.806.970.90 + (Mixer and Flow 
9011022970090 Controller) 
TM 20-0104 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 AMCISOTCA-WP + China 2.3 Automatic 18.6.2020 
www.grohe.com AC-360 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0103 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American FFAS 1701- China (Mixer); 4.5 N/A 18.6.2020 
www.grohe.com Standard 1015LOBX0 + FF1- Germany (Flow 
CN521A0002299P Controller) 
TM 20-0102 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 LIXIL INAX | AM-200TC + A-8187 Japan 2.9 Automatic 18.6.2020 
www.grohe.com (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0101  |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Teorema TEO-8634 lyy/HK + Italy ; 6.6 N/A 11.6.2020 
www.arnhold.com.hk 86M17700-001 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0100 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 39842-1 + 30721210 Germany 4.6 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0099 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 7102x-1 + 13185000 China (Mixer); 4.8 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0098 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71127-1 + 13622180 Germany ) 4.4 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk + 92372000 (Mixer and Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0097 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71866-1 + 13185000 Germany 4.4 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0096 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.717. YYY.XX + Germany 5.6 N/A 11.6.2020 
Limited www.bschk.com 35.707.970.90 + (Mixer and Flow 
902903 1090090 Controller) 
TM 20-0095 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.510.809.XX + Germany 4.8 N/A 11.6.2020 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0094 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 50209.XXX + Italy 4.8 N/A 11.6.2020 
Limited www.bschk.com GAE3535600000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0093 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 32841-1 + 30721210 Germany 4.8 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0092 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4702x-1 + 30596410 Germany 4.6 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0091 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 11043-1 + 10303180 Germany 5.0 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 13185000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0090 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4706X-1 + 13623180 Germany 4.7 N/A 11.6.2020 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe + 30596410 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0089 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 4704X-1 + 10452180 Germany 4.4 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 30596410 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0088 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72825-1 + 13185000 Germany 4.3 N/A 11.6.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0087 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Zucchetti ZIN690 + Italy 4.8 N/A 11.6.2020 
www.arnhold.com.hk R97560.2500 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0086 |Jesto (Italy Standard) Limited 5223 6018/3188 9398 EB-185 + EB-19011 China 4.7 N/A 8.6.2020 
www.jestoitalystandard.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0085 |Jesto (Italy Standard) Limited 5223 6018/3188 9398 EB-184 + EB-19011 China 4.9 N/A 8.6.2020 
www.jestoitalystandard.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0084 |Jesto (Italy Standard) Limited 5223 6018/3188 9398 EB-181 + EB-19011 China 4.6 N/A 8.6.2020 
www. jestoitalystandard.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0083 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Fima Carlo F7057-YY + Italy 5.8 N/A 2.6.2020 
Limited www.bschk.com Frattini 42226101001 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0082 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71180-1 + 13185000 China (Mixer); 5.0 N/A 26.5.2020 





www.hansgrohe.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0081 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 14782-1 + 95987000 Germany 4.7 N/A 26.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0080 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 14785-1 + 95987000 Germany 4.5 N/A 26.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0079 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 11042-1 + 10303180 Germany 4.6 N/A 26.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 13185000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0078 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 71860-1 + 92372000 Germany 4.6 N/A 26.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0076 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.812.710.XX + Germany 4.2 N/A 26.5.2020 
Limited www.bschk.com 35.806.970.90 + (Mixer and Flow 
09290304990 Controller) 
TM 20-0075 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 INAX + LIXIL| AMV-90K(220V) + | Vietnam (Mixer); 2.3 Automatic 22.5.2020 
www.grohe.com Japan (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0074 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 INAX + LIXIL | AMV-90K + 75-2698 | Vietnam (Mixer); 2.3 Automatic 22.5.2020 
www.grohe.com Japan (Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0073 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 38122-2 + 13622180 Germany 5.1 N/A 20.5.2020 





www.hansgrohe.com.hk 


Hansgrohe 


+ 95387000 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0072 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 38121-2 + 13622180 Germany 5.1 N/A 20.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe + 95387000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0071 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Franke + PT992C + Italy (Mixer); 5.0 N/A 20.5.2020 
Limited www.bschk.com Neoperl 40.3030.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0070 |Pacific Building Material (Project) |www.pls.hk Newform + 6592Y.XX + Italy (Mixer); 4.5 N/A 15.5.2020 
Limited Neoperl 44.3030.00000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0069 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili + FL96133CR + Italy (Mixer); 4.9 N/A 2.6.2020 
Limited www.acmesanitaryware.com Neoperl 44.3051.000 Germany and UK 
(Flow Controller) 
TM 20-0068 |Richford Group Limited www.ibath.hk Richford + RF19605A + China (Mixer); 4.8 N/A 2.6.2020 
Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0067 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31827-1 + 95384000 Germany 5.0 N/A 28.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0066 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 32857-1 + 30594230 Germany 4.9 N/A 28.5.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0065 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 3M + Neoperl XU000505391 + China (Mixer); 4.4 N/A 28.5.2020 





www.arnhold.com.hk 


43.2051.000 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0064 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Franke + PT903C + Italy (Mixer); 4.1 N/A 8.5.2020 
Limited www.bschk.com Neoperl 40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0063 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Franke + PT902C + Italy (Mixer); 4.1 N/A 8.5.2020 
Limited www.bschk.com Neoperl 40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0062 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 33602.XXX + Italy 5.0 N/A 8.5.2020 
Limited www.bschk.com GAE3509200000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0061 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl 34201.XXX + Italy (Mixer); 4.3 N/A 24.4.2020 
Limited www.bschk.com 40.2056.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0060 |CP Solutions (Asia) Co., Limited |2621 3001 B-0113-B + B-0107 China 3.8 N/A 24.4.2020 
(Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0059 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht |36.712.YYY.XX+35. Germany 6.5 N/A 22.4.2020 
Limited www.bschk.com 707.970.90 + (Mixer and Flow 
09290304990 Controller) 
TM 20-0058 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.800.790.XX + Germany 4.0 N/A 22.4.2020 
Limited www.bschk.com 09290311390 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0057 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 33604.XXX + Italy 4.9 N/A 22.4.2020 


Limited 





www.bschk.com 


GAE3509200000 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0056 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 72810-1 + 30594230 Germany 4.7 N/A 22.4.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0055 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLS04301B + China (Mixer); 4.5 N/A 22.4.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0054 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG04307B + China (Mixer); 4.9 N/A 22.4.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0053 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO + TLG04304B + China (Mixer); 4.9 N/A 22.4.2020 
hk.toto.com Neoperl 40.8456.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0052 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 13.715.705 + Germany 3.9 N/A 17.4.2020 
Limited www.bschk.com 20.004.7X5 + (Mixer and Flow 
20.004.7X6 + Controller) 
9011022970090 
TM 20-0051 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 36.810.845.XX + Germany 4.6 N/A 17.4.2020 
Limited www.bschk.com 35.806.970.90 + (Mixer and Flow 
09290305490 Controller) 
TM 20-0050 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.521.705.XX + Germany 3.6 N/A 17.4.2020 
Limited www.bschk.com 9011022970090 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0049 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.870.895.XX + Germany 4.9 N/A 17.4.2020 


Limited 





www.bschk.com 


09290308790 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0048 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.875.895.XX + Germany 5.0 N/A 17.4.2020 
Limited www.bschk.com 09290308790 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0047 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 S8011. XXX + Italy 4.5 N/A 17.4.2020 
Limited www.bschk.com GAE3565900000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0045 | Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 Luisina + RCD114/DO + Italy (Mixer); 3.2 N/A 27.3.2020 
www.kitchenhighlights.com Neoperl 40.1058.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0044 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.194.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0043 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.192.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0042 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg 116.184.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0041 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg 116.182.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0040 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.174.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0039 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.172.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0038 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.164.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0037 |Geberit South East Asia Private www.geberit.com.sg Geberit 116.162.21.1 + Germany 3.1 Automatic 27.3.2020 
Limited 243.636.00.1 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0036 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-6311-yy + Italy (Mixer); 4.4 N/A 27.3.2020 
www.arnhold.com.hk TRM-RTAE174ZZ Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0035 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kallista + P24132-xx-yy + USA (Mixer); 4.0 N/A 27.3.2020 
www.arnhold.com.hk Neoperl 40.2060.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0034 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Zucchetti ZBR381 + Italy 4.8 N/A 27.3.2020 
www.arnhold.com.hk R97560.2500 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0033 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 39010-1 + 13185000 Germany 5.0 N/A 27.3.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0032 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Gessi + Neoperl| 30501 + 40.2056.000 Italy (Mixer); 4.8 Automatic 27.3.2020 
Limited www.bschk.com Germany (Flow closing 
Controller) mechanism 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0030 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE + 40001-E1 + Italy (Mixer); 4.8 N/A 27.3.2020 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.8351.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0029 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Cooper & SKY-10400-XX + China (Mixer); 4.6 N/A 20.3.2020 
Limited www.bschk.com Graham + 40.8351.010 Germany (Flow 
Neoperl Controller) 
TM 20-0028 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 59089. XXX+44697+ Italy 5.0 N/A 20.3.2020 
Limited www.bschk.com GAE3547000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0027 | Franke Asia Sourcing Limited Franke PT935C + Italy (Mixer); 4.9 N/A 20.3.2020 
40.3030.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0026 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36451000 + Germany 4.8 Automatic 20.3.2020 
www.grohe.com 407761040 (Mixer and Flow closing 
Controller) mechanism 
TM 20-0025 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32789XXX + Germany 5.0 N/A 20.3.2020 
www.grohe.com 403655031 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0024 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 H20 PRO + WF-SSO1-E2 + China (Mixer); 5.2 N/A 7.2.2020 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0022 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Zucchetti |ZSB5699 + R99500 + Italy 3.3 N/A 20.1.2020 
www.arnhold.com.hk R97597 (Mixer and Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0021 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili + BS101117CR + Italy (Mixer); 3.6 N/A 20.1.2020 
Limited www.acmesanitaryware.com Neoperl 40.2051.00001 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0020 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili + FL96127CR + Italy (Mixer); 4.1 N/A 20.1.2020 
Limited www.acmesanitaryware.com Neoperl 44.3051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0019 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE + 44508-E1 + Italy (Mixer); 4.9 N/A 17.1.2020 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.605 1.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0018 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Cooper & |SKY-14500-XX + 18- China 4.1 N/A 17.1.2020 
Limited www.bschk.com Graham 16025-7 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0016 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + RINO71CR + Italy (Mixer); 4.6 N/A 17.1.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0015 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 39020-1 + 13185000 Germany 4.9 N/A 17.1.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0013 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 39015-1 + 13185000 Germany 4.8 N/A 13.1.2020 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0012 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 32041-1 + 13185000 Germany 4.8 N/A 13.1.2020 





www.hansgrohe.com.hk 





(Mixer and Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 
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Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
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Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0011 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 32040-1 + 13185000 Germany N/A 13.1.2020 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0010 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20710882 + Germany N/A 13.1.2020 
Limited www.bschk.com 09290305790 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 20-0009 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + REDO71CR + Italy (Mixer); N/A 13.1.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0008 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + REDO71CR120 + Italy (Mixer); N/A 13.1.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0007 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl MX095 + Italy (Mixer); N/A 13.1.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0006 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl MX053 + China (Mixer); N/A 13.1.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0005 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl MX043 + China (Mixer); N/A 13.1.2020 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 20-0004 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl|NO076 + 40.1055.000} China (Mixer); N/A 13.1.2020 





Sanitary Wares Limited 





www.shunlee.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 











The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 




















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 20-0003 [Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield | 98086H-4-YY + JO1- China 2 5.3 N/A 13.1.2020 
www.kohler.com.hk 7L (Mixer and Flow ô ô 
Controller) 
TM 19-0413 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20815882 + Germany N/A 23.12.2019 
Limited www.bschk.com 09290305790 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0407 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini + 0402/6 + 40.2060.000 China (Mixer); N/A 16.12.2019 
www.bellini-italy.com Neoperl Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0406 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33265002 + Thailand (Mixer); N/A 16.12.2019 
www.grohe.com 407761040 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0404 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 EMCA + Water EM3030.100 + China N/A 16.12.2019 
Limited www.acmesanitaryware.com Nymph QPQ040-N/W1220 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0403 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE + 44501-E1 + Italy (Mixer); N/A 11.12.2019 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0402 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 H20 PRO + |32000TC-WDD-E1 + Italy (Mixer); N/A 18.11.2019 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0401 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 H20 PRO + |32000TC-WDS-E1 + Italy (Mixer); N/A 18.11.2019 





www.ebon.com.hk 


Neoperl 


40.2051.000 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0400 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE + 26881-E1 + Italy (Mixer); 4.6 N/A 18.11.2019 
www.ebon.com.hk Neoperl 44.3058.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0399 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMS-MX-39007-G00 China 3.6 N/A 16.12.2019 
www.arnhold.com.hk + NEO-MX-SP-679 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0398 |Franke Asia Sourcing Limited Franke + CT2011C + China (Mixer); 3.3 N/A 19.11.2019 
Neoperl 40.3030.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0396 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 45003.XXX + Italy 5.1 N/A 31.10.2019 
Limited www.bschk.com GAE3547000000 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0395 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.521.809.XX + Germany 4.7 N/A 31.10.2019 
Limited www.bschk.com 09290311990 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0394 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI ZWNS591 + Italy 4.5 N/A 31.10.2019 
www.arnhold.com.hk R97560.2500 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0393 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl}HA181 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.6 N/A 22.10.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0392  |Delabie Limited 3971 9194 Delabie France 5.9 N/A 22.10.2019 





www.delabie.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0391 |Delabie Limited 3971 9194 Delabie 5.9 N/A 22.10.2019 
www.delabie.com 
TM 19-0390 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + DAO88CR + Italy (Mixer); 4.8 N/A 18.10.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0389 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + ND075CR130 + Italy (Mixer); 4.4 N/A 18.10.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0388 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 38032-1 + 92895000 Italy (Mixer); 4.9 N/A 18.10.2019 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0387 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + ND181CR + Italy (Mixer); 5.1 N/A 18.10.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0386 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + SK180CR + Italy (Mixer); 5.5 N/A 18.10.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0385 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 Paffoni + RED181CR + Italy (Mixer); 5.2 N/A 18.10.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Neoperl 40.2052.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0383 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33826888-00 + Germany 4.9 N/A 18.10.2019 
Limited www.bschk.com 09290305790 (Mixer and Flow 
Controller) 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0382 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20815892 + Germany 6 N/A 18.10.2019 
Limited www.bschk.com 09290305490 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0381 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn + A6102-II-L6 + China 5.9 N/A 16.10.2019 
Limited www.tinfat.com Water Nymph | QPQ040-N/W1820 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0380 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn + A6205-II-L6 + China 5.8 N/A 16.10.2019 
Limited www.tinfat.com Water Nymph | QPQ040-N/W1820 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0379  |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.800.790.XX + China 78 N/A 16.10.2019 
Limited www.bschk.com 09290305190 (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0378 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 10030-1 + 95379000 Germany 4.7 N/A 30.9.2019 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0377 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | FEO75 + 40.1055.000 China (Mixer); 6.8 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0376 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl} GR180 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.6 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0375 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl} FE181 + 40.1055.000 China (Mixer); 6.5 N/A 30.9.2019 


Sanitary Wares Limited 





www.shunlee.com.hk 





Germany (Flow 
Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0374 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl GR2085 + China (Mixer); 6.6 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0373 [Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl GR2075 + China (Mixer); 6.5 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 40.1055.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0372 [Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl} NE181 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.5 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0371 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | NE075 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.8 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0370  |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl | NE085 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.6 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0369 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl}HA075 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.7 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0368 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ + Neoperl |HA165 + 40.1055.000} China (Mixer); 6.7 N/A 30.9.2019 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0367 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 THG + Neoperl]| G9H-151/W-E1 + France 4.8 N/A 27.9.2019 





www.ebon.com.hk 


43.6256.010 





(Water tap); 
Germany 
(Flow Controller) 














The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0366 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Roca + Neoperl 5A8360C00 + Spain (Water tap); 5 N/A 27.9.2019 
Limited www.bschk.com 44.3256.010 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0365 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 FIMA CARLO F-7039-E1 + Italy (Mixer); 3.4 N/A 25.9.2019 
www.ebon.com.hk FRATTINI + 40.2058.000 Germany (Flow 
Neoperl Controller) 
TM 19-0364 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR + 11024-1 + 13185000 Germany 5 N/A 25.9.2019 
www.hansgrohe.com.hk Hansgrohe (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0363 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31301-1 + 13185000 Germany 4.5 N/A 25.9.2019 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0362 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe | 31300-1 + 13185000 Germany 4.5 N/A 25.9.2019 
www.hansgrohe.com.hk (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0361 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 ZENZO + BS-1267 + S3-4L China 2.8 N/A 25.9.2019 
sandbrook.hk Tappa (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0360 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 ZENZO + BN-SS-638 + S3-4L China 2.5 N/A 25.9.2019 
sandbrook.hk Tappa (Mixer and Flow 
Controller) 
TM 19-0359 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33860875 Germany 5.1 N/A 3.9.2019 


www.bschk.com 


Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0358 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 23001.XXX 4.7 N/A 3.9.2019 
Limited www.bschk.com 





TM 19-0357 |Star Link China Limited 2811 5868 Kohler K-97345K-ZY-YY 4.8 N/A 29.8.2019 


TM 19-0356  |H20 (Pro) Limited 2891 9772 G7C-A02-06500 France 3.9 N/A 29.8.2019 
www.ebon.com.hk 





TM 19-0355 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 32530-1 Germany 4.9 N/A 29.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0354 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 2.8 N/A 29.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0353 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 2.7 N/A 29.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0352 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 2.6 N/A 27.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0351 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 31531-1 Germany 2.6 N/A 27.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0350 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.732 Germany 6.2 N/A 27.8.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0349 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 FIMA CARLO F-7025-E1 3.4 N/A 27.8.2019 
www.ebon.com.hk FRATTINI 
TM 19-0348 _ | Vigar International Limited 3951 2823 FIMA CARLO F3531/1-CR 4.9 N/A 27.8.2019 
FRATTINI 
TM 19-0347 |Vigar International Limited 3951 2823 FIMA CARLO F353 1/H 4.9 N/A 27.8.2019 
FRATTINI 
TM 19-0346 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 44875.XXXK + 4.9 N/A 23.8.2019 
Limited www.bschk.com 44697.XXXK 
TM 19-0345 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-25102K-4-YY 4.9 N/A 23.8.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0344 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0343 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.2 N/A 23.8.2019 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0342 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany : N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0341 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0340 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany : N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0339 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany : N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0338 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0337 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0336 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0335 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 39035-1 Germany ; N/A 23.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0334 |Cheung Hing Building Material & |2411 1626 HM5479 Automatic 16.8.2019 
Engineering Company closing 
mechanism 

TM 19-0333 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 12.8.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0332 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield 22996H-4-YY N/A 12.8.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0331 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield 22994H-4-YY N/A 12.8.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0330 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield 98079H-4-YY N/A 12.8.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0329  |Sandbrook Ltd. 2699 0968 TUBRAK BS-1238 N/A 12.8.2019 
sandbrook.hk 

TM 19-0328 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 K-74053K-XX-YY N/A 7.8.2019 
www.arnhold.com.hk 

TM 19-0327 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 49002.XXX N/A 31.7.2019 


Limited 





www.bschk.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0326 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 53001.XXX 4.7 N/A 31.7.2019 
Limited www.bschk.com 





TM 19-0325 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-25103K-4-YY 4.8 N/A 31.7.2019 
www.kohler.com.hk 


TM 19-0324 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili BS101113/1CR 4.7 N/A 31.7.2019 
Limited www.acmesanitaryware.com 





TM 19-0323 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 31.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0322 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 31.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0321 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.4 N/A 31.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0320 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 4.4 N/A 31.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0319 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.521.845 Germany 4.8 N/A 17.7.2019 
Limited www.bschk.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0318 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 BS101133CR+44.305 5 N/A 17.7.2019 
Limited www.acmesanitaryware.com 1.000 
TM 19-0317 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 Nobili AQ93500CR+44.305 5 N/A 17.7.2019 
Limited www.acmesanitaryware.com 1.000 
TM 19-0316 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5A3020xxx 6.4 N/A 12.7.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0313 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 C361LXE-I 4.5 Automatic 12.7.2019 
www.dreyer.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0312  |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 C361X-I 4.5 Automatic 12.7.2019 
www.dreyer.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0311  |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 C361XE-II 5.4 Automatic 12.7.2019 
www.dreyer.com.hk B: closing 
mechanism 
TM 19-0310 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 C361X-I "W 5.4 Automatic 12.7.2019 
www.dreyer.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0309 |Kin Hing Engineering Industrial LE804 + LE80109B ; 3.9 N/A 9.7.2019 
Company Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0308 |Kin Hing Engineering Industrial LE804 + LE80109A 5.9 N/A 9.7.2019 
Company Limited 

TM 19-0307 |Kin Hing Engineering Industrial LE804 + LE80109 6.2 N/A 9.7.2019 
Company Limited 

TM 19-0306 |Kin Hing Engineering Industrial LE801 + LE80109B 4 N/A 9.7.2019 
Company Limited 

TM 19-0305 |Kin Hing Engineering Industrial LE801 + LE80109A 5.5 N/A 9.7.2019 
Company Limited 

TM 19-0304 |Kin Hing Engineering Industrial LE801 + LE80109 7 N/A 9.7.2019 
Company Limited 

TM 19-0303 |New Mark International Holdings FIMA CARLO | F3541LX5 + F3500 4.9 N/A 5.7.2019 
Limited FRATTINI 

TM 19-0302 |Richford Group Limited www.ibath.hk Richford RF19601 4.6 N/A 5.7.2019 

TM 19-0301 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield 19391H-4-YY 5.2 N/A 5.7.2019 





www.kohler.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0300 _|Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield 19397H-4-YY 5.4 N/A 5.7.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0299 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Englefield 7696H-4-YY 5.2 N/A 5.7.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0298 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 FIMA CARLO | Cucina F7029-CR-E1 3.4 N/A 28.6.2019 
www.ebon.com.hk FRATTINI 
TM 19-0297 45-70-23-55-00 Denmark 4.4 Automatic 10.6.2019 
www.vola.com closing 
mechanism 
TM 19-0296 45-70-23-55-00 Denmark 4.4 Automatic 10.6.2019 
www.vola.com closing 
mechanism 
TM 19-0294 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE + 12881-E1 + Italy (Mixer); 4.8 N/A 22.10.2019 
www.ebon.com.hk Neoperl 40.2051.000 Germany (Flow 
Controller) 
TM 19-0292 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205-II-M6 6.3 N/A 14.6.2019 
Limited www.tinfat.com 
TM 19-0291 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102-I-M6 6.1 N/A 14.6.2019 


Limited 





www.tinfat.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0290 |Hansbo Building Materials www.hansbo.com.hk HS6113ADH 4.8 Automatic 14.6.2019 
Company Ltd closing 
mechanism 
TM 19-0289 |Hansbo Building Materials www.hansbo.com.hk HS6603ADH 4.8 Automatic 14.6.2019 
Company Ltd closing 
mechanism 
TM 19-0288 |Hansbo Building Materials www.hansbo.com.hk HS6132ADH 4.3 Automatic 14.6.2019 
Company Ltd closing 
mechanism 
TM 19-0287 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 12200/10DX-E2 5.2 N/A 6.6.2019 
www.ebon.com.hk 
TM 19-0286 |H2O (Pro) Limited 2891 9772 12200/10SX-E2 ; 5.1 N/A 6.6.2019 
www.ebon.com.hk 
TM 19-0285 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.4 N/A 6.6.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0284 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe A 4.7 N/A 6.6.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0283 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 72130-1 Germany 4.7 N/A 6.6.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0282 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 6.6.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0281  |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-72843K-4-YY 2 6.3 N/A 28.5.2019 
www.kohler.com.hk 


TM 19-0280 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 16580-E2 Germany 5.3 N/A 28.5.2019 
www.ebon.com.hk 











TM 19-0279 |Hansbo Building Materials www.hansbo.com.hk HS6116ADH 4.2 Automatic 28.5.2019 
Company Ltd closing 
mechanism 
TM 19-0278 |Hansbo Building Materials www.hansbo.com.hk HANSBO HS6606ADH 4.2 Automatic 28.5.2019 
Company Ltd closing 
mechanism 
TM 19-0277 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 G7C-151 4.1 N/A 28.5.2019 
www.ebon.com.hk 
TM 19-0276 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 G00-40AM+G7C-40 å 6.3 N/A 28.5.2019 
www.ebon.com.hk ‘ 
TM 19-0275 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.5 N/A 15.7.2019 


www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 19-0274 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.5 N/A 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0273 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany À 5.2 N/A 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0272 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 3.2 Automatic 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0271 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 3.2 Automatic 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 








TM 19-0270 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 3.2 Automatic 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0269 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 3.2 Automatic 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 




















TM 19-0268 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany A 3.6 N/A 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0267 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 3.5 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0266 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 15.7.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0265 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0264 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0263 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0262 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0261 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0260  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0259 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 H20 PRO WF-SS02 N/A 24.5.2019 





www.ebon.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0258  |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI ZXS368 3.1 N/A 24.5.2019 
www.arnhold.com.hk 





TM 19-0257 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0256 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0255 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 3.5 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0254 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 3.5 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0253 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0252 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe A 4.9 N/A 24.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0251 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0250 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.8 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0249 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0248 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.9 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0247 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 42857xx78 Germany 5.1 N/A 22.5.2019 
Ltd www.dynamichk.com 


TM 19-0246 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 42803xx78 Germany 5.1 N/A 22.5.2019 
Ltd www.dynamichk.com 





TM 19-0245 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com 4.6 N/A 22.5.2019 
Limited 


TM 19-0244 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com A 4.5 N/A 22.5.2019 
Limited 





TM 19-0243 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com 4.2 N/A 22.5.2019 
Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0242 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0241 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0240 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0239 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0238 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0237 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0236 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 4.8 N/A 22.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0235 |Pacific Building Material (Project) |www.pls.hk Fantini 3402F004F 4.3 N/A 20.5.2019 
Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0234 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0233 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5.2 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0232 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0231 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0230 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0229 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0228 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0227 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 20.5.2019 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0226 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0225 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0224 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0223 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0222 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com 4.1 N/A 20.5.2019 
Limited 
TM 19-0221 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com 4 N/A 20.5.2019 
Limited 
TM 19-0220 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com 4.1 N/A 20.5.2019 
Limited 
TM 19-0219 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com 4 N/A 20.5.2019 


Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 19-0218 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0217 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 3.3 Automatic 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 





TM 19-0216 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0215 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 Automatic 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 








TM 19-0214 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 Automatic 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0213 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















TM 19-0212 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany A 4.8 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0211 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 N/A 20.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0210 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0209 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0208 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0207 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0206 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0205 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0204 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0203 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5.2 N/A 16.5.2019 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0202 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0201 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.500.845 Germany 4.4 N/A 16.5.2019 
Limited www.bschk.com 


TM 19-0200 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 20.713.845.XX Germany 4.6 N/A 16.5.2019 
Limited www.bschk.com 





TM 19-0199 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 4.5 N/A 16.5.2019 
Limited www.bschk.com 


TM 19-0198 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 4.7 N/A 16.5.2019 
Limited www.bschk.com 





TM 19-0197 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0196 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 4.5 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0195 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0194 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5.2 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0193 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0192 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0191 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0190 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0189 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0188 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0187 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0186 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 16.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0185  |Delabie Limited 3971 9194 Delabie 379MCH France 3.2 Automatic 30.5.2019 
www.delabie.com closing 

mechanism 

TM 19-0184 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 2.7 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0183 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 2.7 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0182 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0181 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0180 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.4 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0179 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 8.5.2019 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0178 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.7 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0177 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.9 N/A 8.5.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0176 |Cheung Hing Building Material & |2411 1626 GN70111 5 N/A 8.5.2019 
Engineering Company 
TM 19-0175 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 LGA00201 5.5 N/A 8.5.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0174  |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 LGA00200 SS N/A 8.5.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0173 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 CNQ14100 5.5 N/A 8.5.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0172 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-10861K-4-YY 4.4 N/A 8.5.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0171 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-73158K-4-YY 6.7 N/A 8.5.2019 





www.kohler.com.hk 


Kohler 
Kohler 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label |  (1/2/3/4) 
TM 19-0170 ĮKohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-73167K-4-YY 6.8 N/A 8.5.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0169 ĮKohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-73050K-7-YY 6.8 N/A 8.5.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0168 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-72842K-4-YY 6.3 N/A 8.5.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0167 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Dornbracht 33.500.710.00 Germany 6.5 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0166  |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 4.5 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0165 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 4.4 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0164  |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 4.1 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 
TM 19-0163 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 3.6 N/A 26.4.2019 


Limited 





www.bschk.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0162  |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5.4 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0161 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5.4 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0160 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5.1 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0159 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5.1 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0158 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 4.9 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0157 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5:7 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0156 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5 N/A 26.4.2019 
Limited www.bschk.com 

TM 19-0155 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.7 N/A 26.4.2019 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 19-0154 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0153 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.9 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0152 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.9 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0151 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0150 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0149 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.9 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















TM 19-0148 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany A 4.5 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0147 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.4 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0146 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.4 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0145 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5.4 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0144 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0143  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.4 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0142 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.7 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0141 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.6 N/A 26.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0140 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.6 N/A 12.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0139 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.6 N/A 12.4.2019 





www.hansgrohe.com.hk 





AXOR 
AXOR 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0138 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5 N/A 12.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0137 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5.2 N/A 12.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0136 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 5.2 N/A 12.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0135 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR 39134-2 Germany 5.2 N/A 12.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0134 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR 39133-2 Germany N/A 12.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0133  |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 37287xx65, Germany N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 
TM 19-0132 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 37288xx65, Germany N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 
TM 19-0131 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 37284xx65 Germany N/A 12.4.2019 


Ltd 





www.dynamichk.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 




















Ltd 


www.dynamichk.com 


Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0130 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 37283xx65 Germany 5 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0129 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 37290xx65, Germany 5 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0128 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 37292xx65, Germany 5 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0127 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 38257xx75 Germany 5.2 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0126 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 38260xx75 Germany 5 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0125 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 38262xx75 Germany 5 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0124 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 34382xx75 Germany 5.1 N/A 12.4.2019 
Ltd www.dynamichk.com 

TM 19-0123 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 34028xx75 Germany 5.1 N/A 12.4.2019 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0122 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF- N/A 12.4.2019 
www.grohe.com Standard 5623.501.5L+40.0056 
.000 





TM 19-0121 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF- N/A 12.4.2019 
www.grohe.com Standard 5623.501.5L+40.0056 
.000 


TM 19-0120 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 Germany ; N/A 12.4.2019 
www.ebon.com.hk 





TM 19-0119 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany ; N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0118 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 39835-1 Germany A N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 














TM 19-0117 [Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.4 N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0116 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 VILLEROY & | TVK10510111061 r 5.5 N/A 4.4.2019 
Limited www.bschk.com BOCH ‘ 
TM 19-0115 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 4.4.2019 


www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0114 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0113 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0112 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0111 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.4 N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0110 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 4.4.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0109 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn 4.8 N/A 27.3.2019 
Limited www .tinfat.com 
TM 19-0108 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn 4.8 N/A 27.3.2019 
Limited www .tinfat.com 
TM 19-0107 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 412102C 6.7 N/A 27.3.2019 


Ltd 





www.dynamichk.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0106 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 27.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0105 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 27.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0104 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 25.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0103 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich 4.4 N/A 25.3.2019 
Limited 


TM 19-0102 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich N 4.4 N/A 25.3.2019 
Limited 





TM 19-0101 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich 4.4 N/A 25.3.2019 
Limited 


TM 19-0100 |Ka Shing Enterprises (H.K.) www.kashingehk.com Schleich A 4.4 N/A 25.3.2019 
Limited 





TM 19-0098 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 520230575 Germany 5.4 N/A 29.3.2019 
Ltd www.dynamichk.com ‘ 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0097 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.8 N/A 11.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0096 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 Automatic 22.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0095 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 Automatic 22.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0094 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 Automatic 22.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0093 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 Automatic 22.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0092 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 29.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0091 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 4.9 N/A 29.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 19-0090 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 29.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 19-0089 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 29.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0088 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 Automatic 29.3.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 

mechanism 

TM 19-0087 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 6.8 Automatic 29.3.2019 

www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 

TM 19-0086 | Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-99175K-4-YY 4.6 N/A 29.3.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0085 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-37301K-4-YY 7 N/A 29.3.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0084 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-37329K-4-YY 6.8 N/A 29.3.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0083 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-73053K-4-YY 6.8 N/A 29.3.2019 
www.kohler.com.hk 

TM 19-0082 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-98918K-B4-YY 6.2 N/A 22.3.2019 





www.kohler.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0081  |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-8959K-9-YY 6.4 N/A 29.3.2019 
www.kohler.com.hk ‘ 





TM 19-0080 _|Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-16027K-B4-YY AS a 5.5 N/A 21.3.2019 
www.kohler.com.hk 


TM 19-0079  |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-8608K-B1-YY 6.4 N/A 21.3.2019 
www.kohler.com.hk 





TM 19-0078 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-97274K-4-YY 6.6 N/A 21.3.2019 


www.kohler.com.hk 


TM 19-0077 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-98868K-4-YY ; 4.7 N/A 21.3.2019 
www.kohler.com.hk 








TM 19-0073 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany i 4.7 Automatic 25.2.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0072 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 Automatic 25.2.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0071 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany ) 4.7 Automatic 25.2.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 


mechanism 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 




















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0070 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5.4 Automatic 25.2.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0069 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 AXOR Germany 4.8 Automatic 25.2.2019 
www.hansgrohe.com.hk closing 
mechanism 
TM 19-0068 |Glory Top Building Materials 3583 8333 VADO MET-150-C/P + FR- 5.4 N/A 15.2.2019 
Limited www.glorytop.com.hk 100/5-PLA 
TM 19-0067 |Glory Top Building Materials 3583 8333 VADO CUC-1009-S/S + FR- 5.3 N/A 15.2.2019 
Limited www.glorytop.com.hk 100/5-PLA 
TM 19-0066 | Franke Asia Sourcing Limited Franke CT9015C 3.6 N/A 14.6.2019 
TM 19-0060 |Glory Top Building Materials 3583 8333 VADO MET-100-C/P + FR- 5.2 N/A 8.2.2019 
Limited www.glorytop.com.hk FLEX1/3-PLA 
TM 19-0059 | Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-73 16-yy-xx 4.2 N/A 8.2.2019 
www.arnhold.com.hk 
TM 19-0058 |Dynamic Building Material Co., 2838 0692 Kludi 428140577 Germany 5.2 N/A 8.2.2019 
Ltd www.dynamichk.com 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0056 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Torneiras Roriz| PAROO7 + 40.2051.0 Portugal 5.4 N/A 31.1.2019 
Limited www.glorytop.com.hk 

TM 19-0055 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.5 N/A 31.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0054 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 ZUCCHETTI | ZP8251 + R99676 1.9 N/A 12.4.2019 
www.arnhold.com.hk 

TM 19-0053 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.7 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0052 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.7 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0050 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0049 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 19-0048 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-98421K-4-YY 6.5 N/A 25.1.2019 





www.kohler.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0047 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 K-97345K-ZZ-YY 4.2 N/A 25.1.2019 
www.arnhold.com.hk 





TM 19-0046 |Unico - 6000 Ltd 2152 1738 Artinox $S01678 5 N/A 18.1.2019 


TM 19-0045 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0044 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0043 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-6A1 1-yy 4.7 N/A 18.1.2019 
www.arnhold.com.hk 





TM 19-0042 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 3.1 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0041 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 4.4 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0040 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.4 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0039 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32294XX1 + Portugal 4.6 N/A 18.1.2019 
www.grohe.com 64647040 





TM 19-0038  |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-7416-yy-xx 4.6 N/A 18.1.2019 
www.arnhold.com.hk 


TM 19-0037 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-5501-yy 4.1 N/A 18.1.2019 
www.arnhold.com.hk 





TM 19-0036 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0035 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0034 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0033 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 3.2 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0032 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 3.2 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0031 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 3.7 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0030 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0029 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.7 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0028 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.9 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0027 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.9 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0026 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0025 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 5 N/A 18.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0024 {Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Franke PT231C 3.6 N/A 18.1.2019 
www.allianceascent.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0023 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0022 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0021 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0020 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0019 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0018 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0017 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 2.8 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0016 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 2.8 N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 19-0015 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 3.3 N/A 11.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0014 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0013 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0012 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany A N/A 11.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 19-0011 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany ; N/A 11.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0010 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany ; N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk B: 


TM 19-0009 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 19-0008 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 25.1.2019 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 


























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 19-0007 _|Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-13468H-yy 1.8 Automatic 11.1.2019 
www.arnhold.com.hk closing 
mechanism and 
Super water 
efficient 
TM 19-0006 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-7507T-ZY-CP 6.7 N/A 11.1.2019 
www.arnhold.com.hk 
TM 19-0005 | Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-74026K-4-YY 7 N/A 11.1.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0004 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-74013K-4-YY 6.6 N/A 11.1.2019 
www.kohler.com.hk 
TM 19-0003 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32257002 + Portugal 4.8 N/A 11.1.2019 
www.grohe.com 64647040 
TM 19-0002 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 36333000 + Germany 4.4 N/A 11.1.2019 
www.grohe.com 40.2156.000 
TM 19-0001 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 36332000 + Germany A 1 4.3 N/A 11.1.2019 
www.grohe.com 40.2156.000 9 
TM 18-0395 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 39118-1 Germany ô 1 N/A 14.12.2018 





www.hansgrohe.com.hk 





AXOR 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0394 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 14.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0393 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany N/A 14.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0392 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany : N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0391 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany é N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0390 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany , N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0389 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany . N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0388 {Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 DiLUSSO A . N/A 7.12.2018 
www.allianceascent.com 





TM 18-0387 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany ; N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0386 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany y 4.6 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0385 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-37327K-4-YY as y 6.8 N/A 7.12.2018 
www.kohler.com.hk 


TM 18-0384 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-97347K-4-YY 6.3 N/A 7.12.2018 
www.kohler.com.hk 





TM 18-0383 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-97345K-4-YY 6.5 N/A 7.12.2018 
www.kohler.com.hk 


TM 18-0382 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-5241K-4-YY i 6.8 N/A 7.12.2018 
www.kohler.com.hk 





TM 18-0381 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany i 4.7 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0380 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany "E 5.1 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0379 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany } 4.9 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0378 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0377 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0376 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.9 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0375 |Glory Top Building Materials 3583 8333 NOT-200/CC-C/P 4.1 N/A 7.12.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 


TM 18-0374 |Glory Top Building Materials 3583 8333 NOT-200/SB-C/P n 4.1 N/A 7.12.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 





TM 18-0373 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-21367K-4-YY 5.1 N/A 7.12.2018 
www.kohler.com.hk À 4 


TM 18-0372 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-21366K-4-YY ' 5.1 N/A 7.12.2018 
www.kohler.com.hk ‘ 





TM 18-0371 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe a N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0370 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 5 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0369 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5.2 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0368 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5.2 N/A 7.12.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0367 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 30.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0366 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5.1 N/A 30.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0365 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5.2 N/A 27.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0364 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.8 N/A 27.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0363 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.8 N/A 27.11.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0362 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany y 3 N/A 27.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0361 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany : N/A 27.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0360 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-21368K-4-YY : N/A 27.11.2018 
www.kohler.com.hk 





TM 18-0359 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-74053K-4-YY ; N/A 27.11.2018 
www.kohler.com.hk 


TM 18-0358 Į|Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-21370K-4-YY i N/A 27.11.2018 
www.kohler.com.hk 





TM 18-0357 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-21369K-4-YY ) N/A 27.11.2018 
www.kohler.com.hk ® ¢ 


TM 18-0356 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany : N/A 27.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0355 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany : N/A 27.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0354 |Glory Top Building Materials 3583 8333 CUC-1006-C/P + FR- 2.1 N/A 27.11.2018 
Limited www.glorytop.com.hk FLEXI/2-PLA 
TM 18-0353  |Glory Top Building Materials 3583 8333 ORI-200/CC-C/P 4.7 N/A 27.11.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 
TM 18-0352 |Glory Top Building Materials 3583 8333 ORI-200/SB-C/P 4.7 N/A 27.11.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 
TM 18-0351  |Glory Top Building Materials 3583 8333 EDI-109S/A-C/P 4.5 N/A 27.11.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 
TM 18-0350 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 18-0349 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 319371-1 5 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 18-0348 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 31085-1+G634:1634 Germany 4.7 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 18-0347 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 34135-2 Germany 5.1 N/A 23.11.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0346 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5.1 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk ‘ 





TM 18-0345 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.9 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0344 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0343 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0342 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0341 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.3 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0340 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany A 4.6 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0339 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 23.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0338 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0337 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0336 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0335 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0334 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20344XXX Germany 4.6 N/A 20.11.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0333 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0332 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0331 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.5 N/A 20.11.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0330  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0329 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0328 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.8 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0327 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.9 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0326 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 20.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0325 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0324 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0323 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 16.11.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0322 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.9 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0321 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0320 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0319 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0318 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0317 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 


TM 18-0316 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe A 4.7 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 





TM 18-0315 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe 4.7 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0314 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.4 N/A 16.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0313 |Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 SA3K09COG 4.6 N/A 16.11.2018 
www.roca.hk 

TM 18-0312 |Roca Sanitaryware Limited 2506 2438 5A8360C0G 5.3 N/A 16.11.2018 
www.roca.hk 

TM 18-0310 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 14.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0309 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 14.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0308 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.9 N/A 9.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0307 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5.3 N/A 9.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0306 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 5 N/A 8.11.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0302 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.8 N/A 8.11.2018 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 18-0298 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-7000EML-LS4 Taiwan 3.5 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 
TM 18-0297 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-7000EML-LS4 Taiwan 3.5 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 
TM 18-0296 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-7000EM-LS4 Taiwan 3.5 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 
TM 18-0295 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-7000EM-LS4 Taiwan 3.5 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 
TM 18-0294 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-7000EML-LSG2 1.4 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 
TM 18-0293 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-7000EML-LSG2 1.4 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 
TM 18-0292 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-7000EM-LSG2 Taiwan 1.4 Automatic stop | 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com & 














Super water 
efficient 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















www.allianceascent.com 


Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0291 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-7000EM-LSG2 1.4 Automatic stop | 6.11.2018 

Ltd www.hchhk.com & 
Super water 
efficient 

TM 18-0290 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-5000EM-LS6 Taiwan 4.8 N/A 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com 

TM 18-0289 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-5000EM-LS4 Taiwan 3.3 N/A 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com 

TM 18-0288 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek H-5000EM-LSG2 Taiwan 1.3 N/A 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com 

TM 18-0287 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-5000EM-LS6 Taiwan 4.8 N/A 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com 

TM 18-0286 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-5000EM-LS4 3.3 N/A 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com 

TM 18-0285 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 Hydrotek HB-5000EM-LSG2 1.3 N/A 6.11.2018 
Ltd www.hchhk.com 

TM 18-0284 |Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform 6701AX.Y.Z 6.5 N/A 6.11.2018 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0283 | Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 Newform 6592Y.XX 6.4 N/A 6.11.2018 
www.allianceascent.com 

TM 18-0282 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1261.105.50 + 5.1 N/A 6.11.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0281 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1261.105.50 + 5.1 N/A 6.11.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0280 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1261.105.50 + 5.1 N/A 6.11.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0279 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1261.105.50 + 5.1 N/A 6.11.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0278 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-73168K-4-YY 6.3 N/A 26.10.2018 
www.kohler.com.hk 

TM 18-0277 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-73159K-7-YY 6.3 N/A 26.10.2018 
www.kohler.com.hk 

TM 18-0276 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 ZUCCHETTI ZWN590 3.1 N/A 25.10.2018 





www.kohler.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0275 Į|Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 ZUCCHETTI ZP7212 3.1 N/A 25.10.2018 
www.kohler.com.hk 





TM 18-0271  |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-10860K-4-YY À 6.8 N/A 24.10.2018 
www.kohler.com.hk 


TM 18-0270 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE 4.6 N/A 24.10.2018 
www.ebon.com.hk 





TM 18-0269 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-5637.501.5L + 4.8 N/A 24.10.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 


TM 18-0268 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-5637.501.5L + 4.8 N/A 24.10.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 





TM 18-0267 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23784000 Thailand 4.7 N/A 23.10.2018 
www.grohe.com 


TM 18-0266 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Teorema TEO-8F301-11 A 3.5 N/A 19.10.2018 
www.arnhold.com.hk 





TM 18-0265 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-0904.10X.50 + 4.7 N/A 16.10.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0264 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-0904.10X.50 + 4.7 N/A 16.10.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0263 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23782000 Thailand 4.5 N/A 11.10.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0262 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23783000 Portugal 4.7 N/A 11.10.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0261 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23810000 Thailand 4.5 N/A 11.10.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0260 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23127XXE Germany 5 N/A 11.10.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0259 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23132XXE Germany 4.8 N/A 11.10.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0258 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31375XXX + Portugal 4.9 N/A 11.10.2018 
www.grohe.com 402671031 

TM 18-0257  |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36441000 + Germany 4.8 N/A 11.10.2018 





www.grohe.com 


40.2151.033 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0256 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 4.7 N/A 9.10.2018 
www.ebon.com.hk 

TM 18-0255 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE 4.5 N/A 9.10.2018 
www.ebon.com.hk 

TM 18-0254  |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D6007.X-II 5.8 N/A 9.10.2018 
www.dreyer.com.hk 

TM 18-0253 [Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D6007.X-I 3.6 N/A 9.10.2018 
www.dreyer.com.hk 

TM 18-0252 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D3347.X-II 5.6 N/A 9.10.2018 
www.dreyer.com.hk 

TM 18-0251  |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D3347.X-I 2.9 N/A 9.10.2018 
www.dreyer.com.hk 

TM 18-0250 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 FIMA CARLO F3547/1-CR 5:5 N/A 9.10.2018 
www.ebon.com.hk FRATTINI 

TM 18-0245 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-5611-CC 4 N/A 3.10.2018 





www.arnhold.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0244 |Glory Top Building Materials 3583 8333 CUC-1011-S/S + FR- 3.1 N/A 28.9.2018 
Limited www.glorytop.com.hk FLEXI/2-PLA 
TM 18-0243 |Glory Top Building Materials 3583 8333 CUC-1010-S/S + FR- 4.9 N/A 28.9.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 100/5-PLA 
TM 18-0242 |Glory Top Building Materials 3583 8333 ZOO-100E/SB-C/P + 5 N/A 28.9.2018 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA 
TM 18-0241 |Glory Top Building Materials 3583 8333 KOV-100E/SB-C/P 5.2 N/A 27.9.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 
TM 18-0240 |Glory Top Building Materials 3583 8333 KOV-100/SB-C/P 4.3 N/A 27.9.2018 
Limited www.glorytop.com.hk 
TM 18-0239 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 K-73060T-xx-yy 2.4 N/A 27.9.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0238 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 K-73053K-xx-yy 2.2 N/A 27.9.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0237 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 19.9.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0236 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 5 N/A 19.9.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0235 _|Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 Kohler K-37303K-4-YY 6.6 N/A 18.9.2018 
www.kohler.com.hk 

TM 18-0234 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-97345K-ZZ-YY 4.2 N/A 10.9.2018 
www.arnhold.com.hk 

TM 18-0233 |Glory Top Building Materials 3583 8333 CUC-1007-C/P + FR- 2.9 N/A 31.8.2018 

Limited www.glorytop.com.hk FLEXI/2-PLA 

TM 18-0231 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BA8001/BA8001D 4.1 N/A 31.8.2018 
www.bellini-italy.com 

TM 18-0229 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 LA TORRE 5.2 N/A 29.8.2018 
www.ebon.com.hk 

TM 18-0228 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1301.101.50 6.8 N/A 27.8.2018 
www.grohe.com Standard 

TM 18-0227 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1301.101.50 6.8 N/A 27.8.2018 





www.grohe.com 


Standard 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0223 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI MV92300/50 CR + 4.3 N/A 20.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 45.205 1.00000 

TM 18-0222 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVH-11382 4.9 N/A 20.8.2018 
www.bellini-italy.com 

TM 18-0221 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23571000 + Germany 4.9 N/A 17.8.2018 
www.grohe.com 19918XXX 

TM 18-0220 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20287000 + 5 N/A 17.8.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0219 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-5625.501.5L + 4.9 N/A 14.8.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0218 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF- 1302.101.50 7 N/A 14.8.2018 
www.grohe.com Standard 

TM 18-0217 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1302.101.50 7 N/A 14.8.2018 
www.grohe.com Standard 

TM 18-0213  |H20 (Pro) Limited 2891 9772 4.8 N/A 14.8.2018 





www.ebon.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0212 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 125470 Germany 4.6 N/A 10.8.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0211 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31494000 + Portugal 5 N/A 10.8.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0210 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31538000 + Portugal 4.9 N/A 10.8.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0209 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 30269XXX Portugal 5.8 N/A 10.8.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0208 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 30269XXX + Portugal 5.1 N/A 10.8.2018 
www.grohe.com 405864031 

TM 18-0207 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31481000 + Portugal 3.6 N/A 7.8.2018 
www.grohe.com 44.3132.000 

TM 18-0204 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-72275K-4-YY 6.2 N/A 23.8.2018 
www.kohler.com.hk 

TM 18-0203 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 MV92400/50IX 4.7 N/A 6.8.2018 





www.kitchenhighlights.com 





Kohler 
NOBILI 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0202 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 NOBILI AB87134N4CR 4.8 N/A 6.8.2018 
www.kitchenhighlights.com 
TM 18-0201 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 NOBILI AB87133N4CR 5 N/A 6.8.2018 
www.kitchenhighlights.com 
TM 18-0200 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI VV103118/1 CR+ 4.9 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 40.205 1.00001 
TM 18-0199 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI VV103128/2 CR + 4.8 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 40.205 1.00001 
TM 18-0198 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI OZ300/T7 CR + 4.7 N/A 30.7.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 40.2051.00001 
TM 18-0197 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI AB87134N4 CR + 5 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 44.3051.000 
TM 18-0196 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 AB87133N4 CR + 4.7 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 44.3051.000 
TM 18-0195 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 LV00133 CR + 5 N/A 6.8.2018 


Limited 





www. acmesanitaryware .com 





NOBILI 
NOBILI 


44.3051.000 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0194 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI BS101118/1 CR+ y 4.7 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 40.2051.00001 





TM 18-0193 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI SAE991281/2 CR + 4.8 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 40.205 1.00001 


TM 18-0192 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI SAE99118/1 CR + 4.7 N/A 6.8.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 40.205 1.00001 





TM 18-0190 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or |BDR-MX-25516-A00 4.5 N/A 27.7.2018 
www.arnhold.com.hk 


TM 18-0189 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23781000 4.9 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0188 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31535000 + Portugal 4.8 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 64647040 


TM 18-0187 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32918XXX + Portugal 4.8 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 64647040 





TM 18-0186 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32635000 + Germany 52 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 19388XXX + 
64647040 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0185 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32635000 + Germany 5 N/A 24.7.2018 

www.grohe.com 19342XXXK + 
64647040 

TM 18-0184 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31369000 + Portugal 5.1 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0183 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31374000 + Portugal 4.8 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0182 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23337000 Thailand 4.8 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0181 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31484000 + Portugal 5 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 44.3051.000 

TM 18-0180 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23581001 Thailand 4.8 N/A 24.7.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0179 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany (Body) 4.8 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com 19575XX1 + 

64647040 
TM 18-0178 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31482XX2 + Portugal 4.9 N/A 13.7.2018 





www.grohe.com 





GROHE 
GROHE 


44.3051.000 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0177 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31482XX2 + Portugal 3.5 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com 44.3132.000 

TM 18-0176 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23719LS3 Thailand 4.9 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0175 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23570LS3 Thailand 4.9 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0174 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23719003 Thailand 4.9 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0172 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVH-11396C 4.6 N/A 13.7.2018 
www.bellini-italy.com 

TM 18-0171 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF- 1305.101.50 7.1 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com Standard 

TM 18-0170 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1305.101.50 7.1 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com Standard 

TM 18-0169 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-0901.10X.50 4.6 N/A 13.7.2018 





www.grohe.com 


Standard 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0168 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-0901.10X.50 4.6 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com Standard 





TM 18-0167 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36445000 Germany 3.7 N/A 13.7.2018 
www.grohe.com 


TM 18-0166 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31536000 + Portugal 4.7 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 64647040 





TM 18-0165 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23029XXX Germany 4.4 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 


TM 18-0164 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23761000 N 4.6 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0163 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23455000 Thailand 4.7 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 


TM 18-0162 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23584001 Portugal 5.5 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com ‘ 





TM 18-0161 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany 4.7 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 19287XX1 + 
64647040 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0160 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32883000 Thailand 4.7 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0159 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23344000 Thailand 4.7 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 


TM 18-0158 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23351000 Thailand 4.7 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0157 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20208002 + Thailand 4.6 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 64647040 


TM 18-0156 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-5624.501.51 + 4.8 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 





TM 18-0155 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 BLANCO 4.2 N/A 4.7.2018 
www.grohe.com 


TM 18-0154 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WR-518006-CP 5.7 N/A 4.7.2018 
Limited 





TM 18-0153 _|Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WR-518003-CP 5.7 N/A 4.7.2018 
Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0152  |Glory Top Building Materials 3583 8333 PHA-200/SB-C/P + 4.6 N/A 4.7.2018 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA 
TM 18-0151 |Glory Top Building Materials 3583 8333 NOT-109S/A-220- 5 N/A 4.7.2018 
Limited www.glorytop.com.hk C/P + FR-100/5-PLA 
TM 18-0150 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 Luisina RCD214D0/015 3.3 N/A 4.7.2018 
www.kitchenhighlights.com 
TM 18-0149 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 Luisina RCD114 3.1 N/A 4.7.2018 
www.kitchenhighlights.com 
TM 18-0148 | |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 Luisina Art 400570 3.2 N/A 4.7.2018 
www.kitchenhighlights.com 
TM 18-0147 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WR-518001-CP 6.3 N/A 4.7.2018 
Limited 
TM 18-0146 |Glory Top Building Materials 3583 8333 NOT-109S/A-C/P + 4.8 N/A 4.7.2018 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA 
TM 18-0145 |Kitchen Highlights Ltd 2363 1733 NOBILI MV92300/S0CR 4.6 N/A 4.7.2018 





www.kitchenhighlights.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

































Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0144 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-14406T-ZT-yy 5 N/A 15.6.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0143 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-14406T-ZU-yy 5 N/A 15.6.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0142 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-2210-CC 4.6 N/A 15.6.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0141 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32706000 + Germany 5.2 N/A 4.7.2018 
www.grohe.com 20169XXX + 
64647040 
TM 18-0140 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23262000 + Thailand 4.9 N/A 6.7.2018 
www.grohe.com 64647040 
TM 18-0139 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI FL96137/1 CR + 4.2 N/A 6.7.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 31.4148.0 
TM 18-0138 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23658000 Germany 4.7 N/A 15.6.2018 
www.grohe.com 
TM 18-0136 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-6501.101.50 + 4.9 N/A 12.6.2018 





www.grohe.com 


Standard 


40.0056.000 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label |  (1/2/3/4) 
TM 18-0135 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-0401.101.50 + 5.1 N/A 12.6.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 
TM 18-0134 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMS-MX-35403-G00 4.3 N/A 7.6.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0133 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205-I-CM-M6 6.3 N/A 5.6.2018 
Limited www.tinfat.com 
TM 18-0132 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102-I-CM-M6 6.1 N/A 5.6.2018 
Limited www.tinfat.com 
TM 18-0131  |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-5641-yy 4 N/A 5.6.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0130 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-5675-yy 3.2 N/A 5.6.2018 
www.arnhold.com.hk 
TM 18-0129 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1501.101.50 + 5.2 N/A 31.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 
TM 18-0128 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1304.101.50 + 4.7 N/A 31.5.2018 





www.grohe.com 


Standard 


40.8051.010 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0127 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1304.101.50 + 4.7 N/A 31.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.8051.010 

TM 18-0126 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany 5 N/A 29.5.2018 
www.grohe.com 19573 XX2 

TM 18-0122 |Alliance Ascent Holdings Ltd 2372 9322 NEWFORM 2439X.Y.Z 4.4 N/A 29.5.2018 
www.allianceascent.com 

TM 18-0121  |H20 (Pro) Limited 2891 9772 HANSGROHE 31820000-E Germany 3.9 N/A 29.5.2018 
www.ebon.com.hk 

TM 18-0120 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36387000 + Germany 1.9 N/A 25.5.2018 
www.grohe.com AS.9042.1 

TM 18-0119 |Kohler Asia Pacific Limited 3125 7728 K-72275T-ZZ-XX 4.5 N/A 25.5.2018 
www.kohler.com.hk 

TM 18-0118 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1303.101.50 + 5.1 N/A 18.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.0056.000 

TM 18-0117 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1303.101.50 + 5.1 N/A 18.5.2018 





www.grohe.com 


Standard 


40.0056.000 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0116 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1303.101.50 + 4.9 N/A 18.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.205 1.000 

TM 18-0115 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF- 1303.101.50 + 4.9 N/A 18.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.2051.000 

TM 18-0114 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WR-511120WE-1 5 N/A 14.5.2018 

Limited 

TM 18-0113 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1303.101.50 + 4.5 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.8351.010 

TM 18-0112 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American WF-1303.101.50 + 4.5 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com Standard 40.8351.010 

TM 18-0111 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23454000 Thailand 4.9 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0109 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 324682XE Thailand 5 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0108 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23773000 Thailand 4.4 N/A 14.5.2018 





www.grohe.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label |  (1/2/3/4) 





TM 18-0107 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23776000 Portugal 49 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com N 

TM 18-0106 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23780000 Portugal 4.9 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com 








TM 18-0105 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23757000 Thailand 4.6 N/A 14.5.2018 
www.grohe.com ` 

TM 18-0104 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23590XX1 Germany 4.6 N/A 9.5.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0103 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23589XX1 Germany i 4.6 N/A 9.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0102 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23791XX1 Germany 4.7 N/A 9.5.2018 
www.grohe.com 




















TM 18-0101 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 20470000 + 4.9 N/A 9.5.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0100 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23775000 5.1 N/A 9.5.2018 
www.grohe.com 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 18-0099 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23764000 4.4 N/A 9.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0098 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23405XX1 Germany 4.4 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0097 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32559001 Thailand i 4.7 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com , 

TM 18-0096 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32114XX1 Germany 4.8 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0095 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23759000 4.4 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0094 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23162000 + Thailand 4.8 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 64647040 




















TM 18-0093 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23161000 + Thailand 4.8 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 64647040 , 

TM 18-0092 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23777000 4.9 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 18-0091 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31368000 + Portugal 4.8 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0090 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32109XX1 Germany i 4.9 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com , 





TM 18-0089 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23760000 Portugal 4.9 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0088 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23762000 4.6 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 





TM 18-0087 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23328000 Thailand 4.8 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0086 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23335000 Thailand 4.4 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 




















TM 18-0085 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32168XXX Portugal 4.9 N/A 4.5.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0084 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-MX-25803-G00 4.5 N/A 27.4.2018 
www.arnhold.com.hk 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label |  (1/2/3/4) 

TM 18-0083 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany (Body) 4.7 N/A 27.4.2018 
www.grohe.com 19571XX3 

TM 18-0082 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany (Body) 4.8 N/A 27.4.2018 
www.grohe.com 19408XX1 

TM 18-0081 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20.208.002 + Thailand 4.6 N/A 27.4.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0080 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33.770.002 + Portugal 4.8 N/A 27.4.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0079 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1401.101.50 + 3 N/A 27.4.2018 
www.grohe.com Standard 40.2058.000 

TM 18-0077 |Great Treasure International 3752 6111 BLANCO 3.7 N/A 23.4.2018 

Limited www.gtgroup.com.hk 

TM 18-0076 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 KALLISTA P24736-LV-yy 3.9 N/A 23.4.2018 
www.arnhold.com.hk 

TM 18-0075 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Kohler K-7505T-ZZ-yy 4.6 N/A 5.6.2018 





www.arnhold.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0074 |ACME Sanitary Ware Company 2388 7171 NOBILI FL96137/1 CR 5.6 N/A 23.4.2018 
Limited www.acmesanitaryware.com 

TM 18-0073 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23763000 Portugal 4.4 N/A 13.4.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0072 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23296XX1 Germany 4.4 N/A 13.4.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0071 45-70-23-55-00 VOLA Denmark 5.6 N/A 27.3.2018 
www.vola.com 

TM 18-0070 45-70-23-55-00 VOLA Denmark 4.5 N/A 27.3.2018 
www.vola.com 

TM 18-0069 45-70-23-55-00 VOLA Denmark 4.5 N/A 20.3.2018 
www.vola.com 

TM 18-0067 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32752000 + Portugal 4.9 N/A 16.3.2018 
www.grohe.com 64647070 

TM 18-0066 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany 4.9 N/A 16.3.2018 








23444XX1 


www.grohe.com 


GROHE 
GROHE 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 18-0065 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32635000 + Germany 4.6 N/A 16.3.2018 
www.grohe.com 19409XX1 

TM 18-0064 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31124002 + Portugal 4.8 N/A 16.3.2018 
www.grohe.com 64647040 





TM 18-0063 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32.488.DC0 + Portugal A 4.9 N/A 16.3.2018 
www.grohe.com 64647040 S 

TM 18-0062 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32488000 + Portugal 4.9 N/A 16.3.2018 
www.grohe.com 64647040 





TM 18-0061 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE = [2357100 + 19967XX1] Germany (Body) 5.2 N/A 12.3.2018 
www.grohe.com 

TM 18-0060 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 31234000 + 4.5 N/A 9.3.2018 
www.grohe.com 64647040 \ 




















TM 18-0058 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32635000 + Germany (Body) 4.8 N/A 9.3.2018 
www.grohe.com 19571XX3 

TM 18-0057 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 36422000 + Germany 4.2 N/A 9.3.2018 
www.grohe.com A5.9042.1 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0056 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American CF-1401.101.50 + 4.8 N/A 9.3.2018 
www.grohe.com Standard 64647040 

TM 18-0054 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33552XX2 + Thailand 4.7 N/A 21.2.2018 
www.grohe.com 40.2051.000 

TM 18-0053 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32259002 + Portugal 5.1 N/A 21.2.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0052 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23200000 + Germany 4.6 N/A 27.2.2018 
www.grohe.com 19781000 

TM 18-0051 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23200000 + Germany 4 N/A 27.2.2018 
www.grohe.com 19783000 

TM 18-0050 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32553XXX + Portugal 4.7 N/A 15.2.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0049 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32917000 + Portugal 5.1 N/A 15.2.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0048 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 31367000 + Portugal a N/A 14.2.2018 





www.grohe.com 


64647040 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 18-0047 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 32786000 + Portugal 5 N/A 14.2.2018 
www.grohe.com 64647040 

TM 18-0044 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 36387000 + Germany i 3.1 N/A 9.2.2018 
www.grohe.com A5.9046.1 , 





TM 18-0043 |Hundred Ways (B.S.) Limited 2690 9803 ZENZO 4612501C-2 6.7 N/A 9.2.2018 
TM 18-0042 |Hundred Ways (B.S.) Limited 2690 9803 ZENZO 4622502C-2 5.1 N/A 9.2.2018 





TM 18-0041 |Hundred Ways (B.S.) Limited 2690 9803 ZENZO 4612504C-2 4.5 N/A 9.2.2018 
TM 18-0040 |Hundred Ways (B.S.) Limited 2690 9803 ZENZO 4612501C-1 2.6 N/A 9.2.2018 




















TM 18-0039 |Hundred Ways (B.S.) Limited 2690 9803 ZENZO 4622502C-1 4.5 N/A 9.2.2018 
TM 18-0038 |Hundred Ways (B.S.) Limited 2690 9803 ZENZO 4612504C-1 4.9 N/A 9.2.2018 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 18-0037 |Great Treasure International 3752 6111 3.1 N/A 23.4.2018 
Limited www.gtgroup.com.hk 
TM 18-0036 |Great Treasure International 3752 6111 BLANCO 3 N/A 23.4.2018 
Limited www.gtgroup.com.hk 
TM 18-0035 |Great Treasure International 3752 6111 BLANCO ELOSCOPE- F II 3.2 N/A 23.4.2018 
Limited www.gtgroup.com.hk 
TM 18-0033 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 18-0032 |Ken's Art (HK) Co. Ltd 2598 1962 DS102-021B-M 3.2 N/A 26.1.2018 
www.kitson-kensart.com.hk 
TM 18-0031 |Ken's Art (HK) Co. Ltd 2598 1962 DS102-021B-B 3.2 N/A 26.1.2018 
www.kitson-kensart.com.hk 
TM 18-0030 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 
TM 18-0029 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.6 N/A 26.1.2018 





www.hansgrohe.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0028 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0027 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.8 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0026 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Hansgrohe Germany 4.7 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0025 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.8 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0024  |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.8 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0023 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.5 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0022 |Hansgrohe Pte Ltd 2590 0230 Germany 4.5 N/A 26.1.2018 
www.hansgrohe.com.hk 

TM 18-0020 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or |BDR-MX-25803-A00 4.7 N/A 17.1.2018 





www.arnhold.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0019 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Armitage A4131AA 4.4 N/A 12.1.2018 
Limited www.glorytop.com.hk Shanks 

TM 18-0018 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WR-501206WE- 1 3.6 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0017 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 WALRUS WR-501201WE-1 4.9 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0016 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 WR-S501106WE-1 3.8 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0015 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 WALRUS WR-501101WE-1 4 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0014 |Luen Hing Hong Building Materials/2391 0356 WR-500905 WE- 1 3.9 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0013 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WR-500901 WE- 1 3.9 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0012 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 WR-S00806WE- 1 4 N/A 10.1.2018 


Limited 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 18-0011 |Luen Hing Hong Building Materials]/2391 0356 WALRUS WR-500801 WE- 1 3.7 N/A 10.1.2018 
Limited 

TM 18-0010 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WALRUS WR-500606WE- 1 3.7 N/A 9.1.2018 
Limited 

TM 18-0009 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WALRUS WR-500601WE- 1 2.5 N/A 9.1.2018 
Limited 

TM 18-0008 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WALRUS WR-500406WE-1 3.8 N/A 9.1.2018 
Limited 

TM 18-0007 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WALRUS WR-500401WE-1 3.5 N/A 9.1.2018 
Limited 

TM 18-0006 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WALRUS WR-511406WE-1 39 N/A 5.1.2018 
Limited 

TM 18-0005 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WR-511401WE-1 3.4 N/A 5.1.2018 
Limited 

TM 18-0004 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WR-507416WE-1 3:9 N/A 5.1.2018 


Limited 








WALRUS 
WALRUS 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 18-0003 Į|Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WALRUS WR-507401WE-1 3.6 N/A 5.1.2018 
Limited 





TM 18-0002 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WALRUS WR-507401 WE-1 i 3.6 N/A 5.1.2018 
Limited , 





TM 18-0001 |Luen Hing Hong Building Materials|2391 0356 WALRUS WR-501301WE-1 3.8 N/A 5.1.2018 
Limited 














TM 17-0211 |Glory Top Building Materials 3583 8333 LIF-100/SB-C/P + 5 N/A 29.12.2017 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA 

TM 17-0208 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or |BDR-MX-27703-A00 3.8 N/A 15.12.2017 
www.arnhold.com.hk 

TM 17-0207 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or |BDR-MX-25406-A00 4.6 N/A 15.12.2017 
www.arnhold.com.hk 

TM 17-0206 |Jebsen Building Products Ltd. 3180 3330 Ottone Meloda 2Q710-0100 i 3.7 N/A 19.12.2017 
www.jebsenbuildingproducts.com ~ 

TM 17-0205 [Jebsen Building Products Ltd. 3180 3330 Ottone Meloda 2R710-0100 51 N/A 19.12.2017 


www.jebsenbuildingproducts.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 




















www.grohe.com 


Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0204 |Dyson Manufacturing Sdn. Bhd. www.dyson.my Dyson Malaysia 3.4 N/A 12.12.2017 
TM 17-0203 |Dyson Manufacturing Sdn. Bhd. www.dyson.my Dyson Malaysia 3.4 N/A 12.12.2017 
TM 17-0202 |Dyson Manufacturing Sdn. Bhd. www.dyson.my Dyson Malaysia 3.4 N/A 12.12.2017 
TM 17-0201 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 GESSI 4.7 N/A 8.12.2017 
Limited www.bschk.com 
TM 17-0200 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 GESSI 5 N/A 8.12.2017 
Limited www.bschk.com 
TM 17-0199 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WALRUS WR-501406WE- 1 3.9 N/A 4.12.2017 
Limited 
TM 17-0198 |Luen Hing Hong Building Materials]2391 0356 WALRUS WR-501401WE-1 3.8 N/A 4.12.2017 
Limited 
TM 17-0197 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23559000 Thailand 4.8 N/A 4.12.2017 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 
































Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0195 [Glory Top Building Materials 3583 8333 DMP 4.5 Automatic 21.11.2017 
Limited www.glorytop.com.hk closing 
mechanism 
TM 17-0194 |Glory Top Building Materials 3583 8333 DMP 4.5 Automatic 21.11.2017 
Limited www.glorytop.com.hk closing 
mechanism 
TM 17-0193 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 335522XE Thailand 4.8 N/A 16.11.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0192 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23541XX1 Portugal 5.5 N/A 16.11.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0191 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-MX-35404-G00 4.6 N/A 16.11.2017 
www.arnhold.com.hk , 
TM 17-0190 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-MX-25516-G00 4.9 N/A 16.11.2017 
www.arnhold.com.hk 
TM 17-0189 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-MX-25804-G00 4.5 N/A 16.11.2017 
www.arnhold.com.hk 
TM 17-0188 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-MX-25406-G00 4.1 N/A 16.11.2017 
www.arnhold.com.hk 








The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0187 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 20304XX1 Germany 4.6 N/A 8.11.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0186 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23451001 Thailand 4.7 N/A 8.11.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0185 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 GESSI 4.6 N/A 7.11.2017 
Limited www.bschk.com 
TM 17-0184 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 GESSI 6.4 N/A 7.11.2017 
Limited www.bschk.com 
TM 17-0183 |VSC Building Products Co. Ltd 2186 8280 TOTO TX115LU Indonesia 4.4 N/A 3.11.2017 
www.leisureplushk.com 
TM 17-0182 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Spenca E00-8831 3:5 N/A 3.11.2017 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 
TM 17-0181 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 33202002 Portugal 5.3 N/A 30.10.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0179 | |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20299XX1 Portugal 4.7 N/A 30.10.2017 





www.grohe.com 





GROHE 
GROHE 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0178 |Long Maxgood Ltd SUPERGRIFT LMG568074C 4.6 N/A 26.10.2017 
TM 17-0177 |Long Maxgood Ltd SUPERGRIFT LMG168074C 4.5 N/A 26.10.2017 
TM 17-0176 |Glory Top Building Materials 3583 8333 Hello xxx 4.4 N/A 6.10.2017 
Limited www.glorytop.com.hk 
TM 17-0175 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 3284300E Portugal 4.8 N/A 29.9.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0174  |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d’Or | BDR-MX-25903-A00 4.4 N/A 26.9.2017 
www.arnhold.com.hk 
TM 17-0173 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d’Or |BDR-MX-25904-A00 4.6 N/A 26.9.2017 
www.arnhold.com.hk 
TM 17-0171 [Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d’Or | BDR-MX-27704-A00 4 N/A 22.9.2017 
www.arnhold.com.hk 
TM 17-0170 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5.2 N/A 22.9.2017 


Limited 





www.bschk.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0169 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 COOPER & SKY-10100 Germany \ 4.8 N/A 22.9.2017 
Limited www.bschk.com GRAHAM 





TM 17-0168 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23379XX1 Germany 4.8 N/A 22.9.2017 
www.grohe.com 


TM 17-0167 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-671/047W 3.2 N/A 22.9.2017 
www.arnhold.com.hk 





TM 17-0166 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-821W 3.2 N/A 22.9.2017 
www.arnhold.com.hk 


TM 17-0165 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 PALAZZANI 563011-yy 4.4 N/A 20.9.2017 
www.arnhold.com.hk 





TM 17-0164 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI-815W 3.2 N/A 20.9.2017 
www.arnhold.com.hk 


TM 17-0159 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23569XX3 Portugal 6.1 N/A 14.9.2017 
www.grohe.com 





TM 17-0153 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23325XXX Thailand i 5.3 N/A 10.10.2017 
www.grohe.com N 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label |  (1/2/3/4) 


TM 17-0152 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23571000 + Germany (Body) n 5 N/A 5.9.2017 
www.grohe.com 29097XX3 





TM 17-0151 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 29025000 + Germany 4.7 N/A 5.9.2017 
www.grohe.com 20414XXXK 


TM 17-0150 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23319000 + Germany 4.8 N/A 5.9.2017 
www.grohe.com 19930XXX 





TM 17-0149 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 29025000 + Germany 4.7 N/A 5.9.2017 
www.grohe.com 20415XXX 


TM 17-0148 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23319000 + Germany 4.7 N/A 5.9.2017 
www.grohe.com 19929XXX 





TM 17-0145 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Pentagono E05-113CD-01 j 4.2 N/A 29.8.2017 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 





TM 17-0144 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 36330001 + Germany 1.7 Automatic 28.8.2017 
www.grohe.com A5.9042.1 closing 
mechanism 
TM 17-0143 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20301XXX Mexico 5.2 N/A 29.8.2017 


www.grohe.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 17-0142 |Wai Ka Trading Company Limited |2997 8289 Lion Castle 3.5 N/A 30.8.2017 
www.lioncastle.com.hk 

TM 17-0141 |Wai Ka Trading Company Limited |2997 8289 Lion Castle 3.3 N/A 30.8.2017 
www.lioncastle.com.hk 

TM 17-0140  |Wai Ka Trading Company Limited |2997 8289 Lion Castle 3.3 N/A 30.8.2017 
www.lioncastle.com.hk 

TM 17-0139 |Wai Ka Trading Company Limited |2997 8289 Lion Castle 3 N/A 30.8.2017 
www.lioncastle.com.hk 

TM 17-0138 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American 40.2058.000 2.8 N/A 25.8.2017 
www.grohe.com Standard + WF-5608.501.5L 

TM 17-0137 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American 64647040 5 N/A 25.8.2017 
www.grohe.com Standard + WF-5608.501.5L 

TM 17-0136 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 20475XXX 3.6 N/A 25.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0135 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23112KXX Germany a N/A 25.8.2017 





www.grohe.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0134  |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205-II-CM-L6 5.1 N/A 25.8.2017 
Limited www.tinfat.com 
TM 17-0133 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205-I-CM 3.8 N/A 25.8.2017 
Limited www.tinfat.com 
TM 17-0132 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102-II-CM-L6 5.2 N/A 25.8.2017 
Limited www.tinfat.com 
TM 17-0131 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102-I-CM 3.5 N/A 25.8.2017 
Limited www.tinfat.com 
TM 17-0130 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 32294001 GROHE Portugal 4.8 N/A 18.8.2017 
www.grohe.com Easy Dock + 
64647040 
TM 17-0126 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23427XXX Germany 5 N/A 18.8.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0124 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Treemme TRM-5428-CC 4.5 N/A 18.8.2017 
www.arnhold.com.hk 
TM 17-0123 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d’Or |BDR-MX-24923-A00 4 N/A 18.8.2017 





www.arnhold.com.hk 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 





TM 17-0122 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23591XX1 Germany } 4.9 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0121 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23715XX3 Thailand 4.9 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 








TM 17-0120 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23707XX3 Thailand 4.9 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0119 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23656XXX Germany 5.2 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 





TM 17-0118 [Glory Top Building Materials 3583 8333 VADO EDI-100/SB-C/P 3.8 N/A 11.8.2017 
Limited www.glorytop.com.hk 

TM 17-0117 |Glory Top Building Materials 3583 8333 VADO EDI-100E.SB-C.P Germany ’ 3.8 N/A 11.8.2017 
Limited www.glorytop.com.hk 




















TM 17-0116 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23324001 Thailand 5 N/A 11.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0115 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23406000 Germany 4.9 N/A 11.8.2017 
www.grohe.com 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 17-0114 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23718003 Portugal 4.7 N/A 11.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0113 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 36015001 Germany 4.2 Automatic 11.8.2017 
www.grohe.com closing 

mechanism 

TM 17-0112 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 BRI BRI-815/055W 2.8 N/A 28.7.2017 
www.arnhold.com.hk 

TM 17-0111 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23654XXX Germany 5.2 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0110 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23425XXX Germany 5 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0109 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23033XXX Germany 4.9 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0108 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 23322001 Thailand 5 N/A 27.7.2017 
www.grohe.com 

TM 17-0106 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 36330001 + Germany 3.2 Automatic 28.8.2017 
www.grohe.com A5.9046.1 closing 

mechanism 























The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0105 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 23327XXX Thailand 5.3 N/A 17.8.2017 
www.grohe.com 
TM 17-0103 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American 40.2058.000 + CF- 2.8 N/A 27.7.2017 
www.grohe.com Standard 0703.101.50 
TM 17-0102 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American 64647040 + CF- 4.4 N/A 27.7.2017 
www.grohe.com Standard 0703.101.50 
TM 17-0101 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American 40.2058.000 + CF- 2.8 N/A 26.7.2017 
www.grohe.com Standard 0701.101.50 
TM 17-0100 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 American 64647040 + CF- 4.7 N/A 26.7.2017 
www.grohe.com Standard 0701.101.50 
TM 17-0099 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 NGM00200 4.1 N/A 26.7.2017 
Limited www.bschk.com 
TM 17-0098 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 Villeroy & TVW10410111061 Germany 5 N/A 21.7.2017 
Limited www.bschk.com Boch 
TM 17-0097 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 19997000 + Germany 4.9 N/A 26.6.2017 





www.grohe.com 


23429000 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0096 |Cheung Hing Building Material & |2411 1626 1.7 Automatic 19.6.2017 
Engineering Company closing 
mechanism and 
Super water 
efficient 
TM 17-0095 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun SS-5387 6 N/A 29.5.2017 
Co., Ltd. www.shingshun.com 
TM 17-0094 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 KV-83-12H 5.7 N/A 23.5.2017 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 
TM 17-0093 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 KV-206-11H 5.7 N/A 23.5.2017 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 
TM 17-0092 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 KV-83-04 SS N/A 23.5.2017 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 
TM 17-0091 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 KV-83-01 5.9 N/A 23.5.2017 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 
TM 17-0090 |E&I International Limited 2384 0682 BL/8830/SN 4.6 N/A 18.5.2017 
www.bellini-italy.com 
TM 17-0089 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8830/OR 4.6 N/A 18.5.2017 





www.bellini-italy.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0088 |E&I International Limited 2384 0682 BL/8830/NS } 4.6 N/A 18.5.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0087 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8830/BS 4.6 N/A 18.5.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0086 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8830/CR 4.6 N/A 18.5.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0085 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini B188-SN f 4.3 N/A 8.5.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0084 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini B188-OR 4.3 N/A 8.5.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0083 |E&I International Limited 2384 0682 B188-NS i 4.3 N/A 8.5.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0082 |E&I International Limited 2384 0682 B188-BS 4.3 N/A 8.5.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0081 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini B188-CR 4.3 N/A 8.5.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0079 |E&I International Limited 2384 0682 BVF-3688C/BS } 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0078 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-3688C/CR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0077 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6108.00.F-I 3.5 N/A 22.3.2017 
Limited www.tinfat.com 





TM 17-0076 {Glory Top Building Materials 3583 8333 Torneiras Roriz| BRAOO5 + WS4 Portugal 4 N/A 9.3.2017 
Limited www.glorytop.com.hk 


TM 17-0075 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-3688C/SN 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0074 |E&I International Limited 2384 0682 BBD-3688C/OR i 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0073 |E&I International Limited 2384 0682 BBD-3688C/NS 3:5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0072 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-3688C/BS 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0071 |E&I International Limited 2384 0682 BVT-3688C/CR i 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0070 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-3688C/SN i 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0069 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-3688C/OR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0068 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-3688C/NS 3.5 N/A 8.3.2017 


www.bellini-italy.com 


TM 17-0067 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-3688C/BS 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0066 |E&I International Limited 2384 0682 BVT-3688C/CR i 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0065 |E&I International Limited 2384 0682 BAL-3688C/SN 3:5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0064 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-3688C/OR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0063 |E&I International Limited 2384 0682 BAL-3688C/NS } 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0062 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-3688C/BS 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0061 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-3688C/CR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0060 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-3688C/SN ; 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0059 | E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-3688C/OR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0058 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-3688C/NS ; 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0057 [E&I International Limited 2384 0682 BAS-3688C/BS 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0056 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-3688C/CR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 17-0055 | E&I International Limited 2384 0682 BVF-3688C/SN 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 
TM 17-0054 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-3688C/OR 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 
TM 17-0053 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-3688C/NS 3.5 N/A 8.3.2017 
www.bellini-italy.com 
TM 17-0052 |Glory Top Building Materials 3583 8333 ASC-100/SB-C/P + 5 N/A 27.1.2017 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA 
TM 17-0051 |Glory Top Building Materials 3583 8333 ASC-100/CC-C/P + 5 N/A 27.1.2017 
Limited www.glorytop.com.hk FR-100/5-PLA 
TM 17-0050 |E&I International Limited 2384 0682 BBD-6889/SN 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 
TM 17-0049 |E&I International Limited 2384 0682 BBD-6889/OR 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 
TM 17-0048 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-6889/NS 3.3 N/A 23.1.2017 





www.bellini-italy.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0047 |E&I International Limited 2384 0682 BBD-6889/BS } 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0046 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-6889/CR 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0045 | E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-6889/SN 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0044 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-6889/OR 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0043 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-6889/NS 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0042 |E&I International Limited 2384 0682 BVT-6889/BS ; 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0041 |E&I International Limited 2384 0682 BVT-6889/CR 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0040 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889/SN 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0039 |E&I International Limited 2384 0682 BAL-6889/OR 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0038 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889/NS i 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0037 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889/BS 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0036 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889/CR 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0035 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-6889/SN 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0034 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-6889/OR i 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0033 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-6889/NS 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0032 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-6889/BS 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 17-0031 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-6889/CR } 3.3 N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0030 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889/SN : N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0029 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889/OR : N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0028 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889/NS : N/A 23.1.2017 


www.bellini-italy.com 


TM 17-0027 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889/BS : N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 





TM 17-0026 |E&I International Limited 2384 0682 BVF-6889/CR : N/A 23.1.2017 
www.bellini-italy.com 


TM 17-0025 [E&I International Limited 2384 0682 BBD-6889H/SN N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com ` 





TM 17-0024 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-6889H/OR N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 17-0023 |E&I International Limited 2384 0682 BBD-6889H/NS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0022 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-6889H/BS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0021 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BBD-6889H/CR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0020 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-6889H/SN 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0019 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-6889H/OR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0018 |E&I International Limited 2384 0682 BVT-6889H/NS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0017 | E&I International Limited 2384 0682 BVT-6889H/BS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0016 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVT-6889H/CR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 17-0015 |E&I International Limited 2384 0682 BAL-6889H/SN 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0014 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889H/OR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0013 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889H/NS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0012 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889H/BS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0011 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAL-6889H/CR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0010 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-6889H/SN 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0009 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-6889H/OR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0008 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-6889H/NS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 




















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 17-0007 |E&I International Limited 2384 0682 BAS-6889H/BS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0006 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BAS-6889H/CR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0005 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889H/SN 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0004 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889H/OR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0003 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BVF-6889H/NS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0002 |E&I International Limited 2384 0682 BVF-6889H/BS 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 17-0001 |E&I International Limited 2384 0682 BVF-6889H/CR 3 N/A 20.1.2017 
www.bellini-italy.com 

TM 16-0040 |J W Engineering & Trading Ltd. [|2811 5918 Stern Tubular 1000 E Israel ô 1 N/A 14.9.2016 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 16-0039 |J W Engineering & Trading Ltd. 28115918 Tubular 1000 B 2 N/A 14.9.2016 





TM 16-0038 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/9900/SN 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0037 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/9900/OR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0036 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/9900/NS f 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0035 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/9900/BS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0034 |E&I International Limited 2384 0682 BL/9900/CR i 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0033 |E&I International Limited 2384 0682 BL/8500/SN 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0032 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8500/OR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 16-0031 |E&I International Limited 2384 0682 BL/8500/NS } 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0030 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8500/BS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0029 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8500/CR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0028 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/4700/SN 3.2 N/A 15.6.2016 


www.bellini-italy.com 


TM 16-0027 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/4700/OR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0026 |E&I International Limited 2384 0682 BL/4700NS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0025 [E&I International Limited 2384 0682 BL/4700/BS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com ` 





TM 16-0024 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/4700/CR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 16-0023 |E&I International Limited 2384 0682 BL/3600/SN } 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0022 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/3600/OR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0021 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/3600/NS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0020 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/3600/BS f 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0019 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/3600/CR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0018 |E&I International Limited 2384 0682 BL/1500/SN i 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0017 |E&I International Limited 2384 0682 BL/1500/OR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0016 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/1500/NS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 16-0015 |E&I International Limited 2384 0682 BL/1500/BS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0014 [E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/1500/CR i 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0013 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8800/SN 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0012 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8800/OR i 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0011 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BL/8800/NS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0010 |E&I International Limited 2384 0682 BL/8800/BS 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 


TM 16-0009 |E&I International Limited 2384 0682 BL/8800/CR 3.2 N/A 15.6.2016 
www.bellini-italy.com 





TM 16-0008 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 6.2 N/A 12.2.2016 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 


























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 

TM 16-0007 |Shun Lee Building Materials & 2478 2023 EXQ 6 N/A 12.2.2016 
Sanitary Wares Limited www.shunlee.com.hk 

TM 16-0006 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 LABETA 262146-LS6 Taiwan 5.2 N/A 13.1.2016 
Ltd www.hchhk.com 

TM 16-0005 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 LABETA 262146-LS4 Taiwan 4 N/A 13.1.2016 
Ltd www.hchhk.com 

TM 16-0004 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 LABETA 262146-LSG2 Taiwan 1.4 Super water 13.1.2016 
Ltd www.hchhk.com efficient 

TM 16-0003 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 LABETA 262176-LS6 Taiwan 6.7 N/A 13.1.2016 
Ltd www.hchhk.com 

TM 16-0002 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 LABETA 262176-LS4 4 N/A 13.1.2016 
Ltd www.hchhk.com 

TM 16-0001 |Hung Cheong Hong International |2698 1012 LABETA 262176-LSG2 Taiwan ik 15 Super water 13.1.2016 
Ltd www.hchhk.com ô efficient 

TM 15-0008 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Pentagono E05-113CD-11H N/A 4.12.2015 


Manufacturing Limited 





www.kimsion.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 


Register (as at 31.3.2022) 


























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 15-0007 |Kimsion Plastic & Metal 2493 0257 Pentagono E05-113CD-01A 6.1 N/A 4.12.2015 
Manufacturing Limited www.kimsion.com 
TM 15-0006 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun SS-9628 6 N/A 7.10.2015 
Co., Ltd. www.shingshun.com 
TM 15-0005 |B.S.C. Sanitarywares Supply 2510 2328 5A3020CON 4.5 N/A 19.08.2015 
Limited www.bschk.com 
TM 15-0004 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D3450.X-II 6.9 N/A 11.06.2015 
www.dreyer.com.hk 
TM 15-0003 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D3450.X-I 4.1 N/A 11.06.2015 
www.dreyer.com.hk 
TM 15-0002 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D8201.X-II 6.6 N/A 11.06.2015 
www.dreyer.com.hk 
TM 15-0001 |Dreyer & Co. Ltd. 2613 2016 D8201.X-I 4.2 N/A 11.06.2015 
www.dreyer.com.hk 
TM 14-0003 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini BA8001 China 3.6 N/A 15.10.2014 





www.bellini-italy.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label |  (1/2/3/4) 
TM 14-0002 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205.xx-II-CM 6.3 N/A 13.02.2014 
Limited www.tinfat.com 
TM 14-0001 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102.xx-II-CM 6.3 N/A 13.02.2014 
Limited www.tinfat.com 
TM 13-0010 |J W ENGINEERING & TRADING |2811 5918 Stern Medical 1000T Israel 1 5 Automatic 14.11.2013 
LTD. ô closing 
mechanism 
TM 13-0009 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Tubrak SK2127 China 1 2.7 N/A 08.07.2013 
sandbrook.hk ô 
TM 13-0008 |Sandbrook Ltd. 2699 0968 Corona 2.6 N/A 08.07.2013 
sandbrook.hk 
TM 13-0007 |Oscar Bath & Kitchen Ltd. 2988 1949 PONSI PON.03MC.VR 4.1 N/A 25.06.2013 
www.oscar-hk.com 
TM 13-0006 {Oscar Bath & Kitchen Ltd. 2988 1949 PONSI PON.03MC.MS 4.1 N/A 25.06.2013 
www.oscar-hk.com 
TM 13-0005 {Oscar Bath & Kitchen Ltd. 2988 1949 PONSI PON.O3MC.MR 4.1 N/A 25.06.2013 








www.oscar-hk.com 

















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 


























Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 13-0004 |Oscar Bath & Kitchen Ltd. 2988 1949 PONSI PON.92.EP.CR 4.2 N/A 14.06.2013 
www.oscar-hk.com 
TM 13-0003 |Oscar Bath & Kitchen Ltd. 2988 1949 PONSI PON.82.S.EP.CR 4.2 N/A 14.06.2013 
www.oscar-hk.com 
TM 13-0002 |Oscar Bath & Kitchen Ltd. 2988 1949 PONSI 4 N/A 14.06.2013 
www.oscar-hk.com 
TM 13-0001 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 GROHE 20187000-1 3.4 N/A 13.05.2013 
www.grohe.com 
TM 12-0007 |James Wong & Co., Ltd. 2811 5868 Presto P3000 France s 1 1.1 Super water 26.10.2012 
www.jameswongco.com.hk efficient and 
Automatic 
closing 
mechanism 
TM 12-0004 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun SS-5386 China 2 6.1 N/A 13.04.2012 
Co., Ltd. www.shingshun.com 3 ô 
TM 12-0001 |Shing Shun Engineering Factory |2555 7103 Shing Shun SS-9623(F.H.) China f ô 2 6.2 N/A 28.03.2012 
Co., Ltd. www.shingshun.com 9 S 
TM 11-0019 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205.xx-II 6.7 N/A 31.10.2011 


Limited 





www.tinfat.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 

















Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 
Efficiency Label | (1/2/3/4) 
TM 11-0018 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6205.xx-I 4.6 N/A 31.10.2011 
Limited www.tinfat.com 
TM 11-0017 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102.xx-II 6.3 N/A 31.10.2011 
Limited www.tinfat.com 
TM 11-0016 |Tin Fat Plastic (International) 2893 5663 Ansporn A6102.xx-I 4.8 N/A 31.10.2011 
Limited www.tinfat.com 
TM 11-0011 |Grohe Hong Kong Limited 2806 0611 3261200E Germany 4.6 N/A 13.4.2011 
www.grohe.com 
TM 11-0006 |Winkler Ltd 2967 8438 WINKLER WK-MI802C 4.4 N/A 8.4.2011 
www.winklerlimited.com 
TM 11-0005 2967 8438 WINKLER WK-DI802C 4.6 N/A 8.4.2011 
www.winklerlimited.com 
TM 11-0002 |Grand Art Building Materials Ltd [|2490 1566 GA2072-XX 3.6 N/A 2.2.2011 
TM 11-0001 |Kukel International Group Ltd 2838 8323 KUL23-02 3.3 N/A 24.1.2011 





www.kukel.com 




















The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Water Taps (Mixing-type) 
Register (as at 31.3.2022) 





Registration Company Company's Telephone / Web Site Brand Model Country of Origin Symbolic Water Nominal Flow Additional Date of Issue 
Number Presentation on | Efficiency Rate Merit(s) 
the Water Grade (litre/minute) 


Efficiency Label | (1/2/3/4) 


TM 10-0002 |Grand Art Building Materials Ltd |2490 1566 GA4071 - XX . N/A 16.12.2010 





TM 10-0001 |Grand Art Building Materials Ltd |2490 1566 GA2071 - XX ; N/A 16.12.2010 




















